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Un peu d'histoire 


La loi de la réfraction : de Ptolémée à Fermat 


Depuis longtemps les scientifiques avaient constaté que la lumière se divise lorsqu'elle ar- 
rive à la surface de séparation entre deux milieux, une partie étant réfléchie, l’autre subis- 
sant une déviation au passage dans le second milieu. Dès l'antiquité, l'égalité des angles 
incident et réfléchi est connue. Mais il faudra attendre la fin du XVI siècle pour que la loi 
de la réfraction sous sa forme actuelle (7, sin 1, = », sin 2,) soit énoncée. 

On trouve une ébauche de description des rayons réfractés dans les essais de Ptolémée et 
les savants arabes donneront des tables des angles réfractés en fonction des angles inci- 
dents pour l'interface eau-verre. Mais c’est seulement en 1611 qu'on trouve la première 
loi de la réfraction dans le « Dioptrique » de Kepler, énoncée sous la forme simplifiée 4 
= M), (valable pour les faibles angles). C’est un peu injustement que la loi de la réfraction 
porte le nom de Snell-Descartes car c’est sans doute au mathématicien anglais Thomas 
Harriot qu’on doit le premier énoncé de cette loi telle qu’on le connaît aujourd’hui. En 
fait, Snell l'a probablement trouvé expérimentalement en 1621 puisqu'il n’en propose 
aucune démonstration tandis que Descartes en propose une mais très discutable. À l’épo- 
que, le mathématicien français Fermat s'élève d’ailleurs avec véhémence contre la pseudo- 
démonstration donnée par le philosophe. 

Fermat s'attaque alors à l'optique et il énonce en 1650 le principe de moindre temps : par- 
mi toutes les courbes joignant deux points de l’espace, c’est celle qui correspond au temps 
de parcours minimal qui est effectivement suivie par la lumière. Mais Fermat n’est pas 
physicien et ce n’est qu'une dizaine d'années plus tard que la loi de la réflexion est retrou- 
vée grâce à son principe. Fermat veut aller plus loin et déclare à propos de la loi de la ré- 
fraction « Il me semble que la chose est aisée et qu’un peu de géométrie pourra nous tirer 
d'affaire ». Il a raison ! En 1661, il effectue la démonstration de la loi de la réfraction à 
partir de son principe, offrant ainsi le premier exemple de calcul variationnel appliqué à 
la physique. Il déclare à ce propos : « Le fruit de mon travail a été le plus extraordinaire, 
le plus imprévu et le plus heureux qui fût jamais car j’ai trouvé que mon principe donnait 
justement et précisément la même proportion des réfractions que Monsieur Descartes a 
établie ». 


pel de Cours 


1. L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE 


L’optique géométrique se propose de décrire la propagation de la lumière en considérant 
le trajet de rayons lumineux, dont la direction et le sens représentent la direction et le 
sens de propagation de l'onde lumineuse. Ainsi, dans un milieu transparent, homogène, 
isotrope, caractérisé par son indice de réfraction, la lumière se propage en ligne droite. 
Il faut garder à l'esprit que l'optique géométrique n’est valable que si toutes les dimensions 
du problème, notamment la dimension des diaphragmes qui limitent les faisceaux, sont 
très supérieures à la longueur d’onde. Sans quoi des phénomènes de diffraction intervien- 
nent, et la notion même de rayon n’a plus de sens. 


2. CARACTÉRISTIQUES D'UN MILIEU OPTIQUE 


2.1. Milieux transparent, homogène, isotrope 

Un milieu est dit : 

- transparent s’il laisse passer la lumière (par opposition à un milieu opaque) ; 

- homogène si ses caractéristiques optiques sont indépendantes de l’espace ; 

- isotrope si ses caractéristiques optiques sont indépendantes de la direction selon laquel- 
le se propage le rayon lumineux. 


2.2. Indice d'un milieu 

On définit l'indice optique 7 d’un milieu par : 7 = © > 1, où cest la vitesse de propaga- 
tion de la lumière dans le vide et v sa vitesse de propagation dans le milieu considéré. Plus 
l'indice d’un milieu est élevé, plus le milieu est réfringent. 

Dans un milieu transparent inhomogène, l'indice optique 7 dépend du point de l'espace 
considéré dans ce milieu. 


3. PROPAGATION DES RAYONS LUMINEUX 


3.1. Le chemin optique 

Le chemin optique entre deux points À et À" correspond à la longueur parcourue par la 
lumière dans le vide pendant le même temps qu'elle mettrait à parcourir le trajet AA" dans 
le milieu considéré d’indice » : 


à À 
Lan = Jcdr = [nds 
L 


A 


3.2. Le principe de Fermat 
Le principe de Fermat prévoit que le trajet suivi par la lumière du point A au point A' 
est celui pour lequel le chemin optique est extrémal. 


Lorsque le milieu est homogène (7 = cte), la lumière se propage en ligne droite. 
La propagation d'un rayon lumineux dans un milieu transparent inhomogène est gouver- 
née par l'équation dite « équation des rayons » et qui s'écrit : 


—>, | d(rà) 
grad(r) = ds 


: — | : _- 
où # est l'indice au point courant M, u est le vecteur unitaire tangent au rayon en M ets 
l'abscisse curviligne le long du rayon. 


ei 


3.3. Lois de Descartes 

+ Réflexion et réfraction Un rayon lumineux et la normale au point d'incidence sur la sur- 
face d’un dioptre ou d’un miroir définissent un plan appelé plan d'incidence. Si z; désigne 
l'angle d'incidence, 7 l’angle réfléchi et z, l'angle réfracté par rapport à la normale les lois 
de Descartes s’énoncent ainsi : 

Le rayon réfléchi et le rayon réfracté appartiennent au plan d'incidence. 

Pour la réflexion, on a ? = :.. 

Pour la réfraction, on a #,sinz, = n,sinz.. 


* Incidence critique et réflexion totale Le rayon réfléchi existe toujours ; en revanche, si 
le rayon se propage d’un milieu vers un autre milieu moins réfringent, il existe un angle 
d'incidence critique 1, tel que : 


Sin, = —< 


Pour un angle d'incidence supérieur à x, il y a réflexion totale. 


CASA #77 


L<te 


2 
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Émergence Réflexion 
rasante : totale 


bb 4. INSTRUMENTS OPTIQUES 


4.1. Dioptre et miroir 

On appelle dioptre une surface de séparation entre deux milieux homogènes, transpa- 
rents et isotropes et on considère un miroir comme un dioptre particulier. Le comporte- 
ment d’un rayon lumineux à la surface d’un dioptre ou d’un miroir est régi par les lois de 
Descartes. 


4.2. Stigmatisme 

Un système optique (S) est dit rigoureusement stigmatique pour deux points À et À, si 
tout rayon lumineux issu de À passe par À après avoir traversé (S) ; Cette condition cor- 
respond à un chemin optique ZA: constant quel que soit le rayon lumineux considéré. On 
dit que les points À et À’ sont conjugués par rapport à (S). Les cas de stigmatisme rigou- 
reux étant rares (miroir plan ou dioptre sphérique aux points de Weïerstrass), on se con- 
tente souvent d’un stigmatisme approché, obtenu pour deux points A et A’ lorsque tout 
rayon issu de À passe au voisinage de A’ après avoir traversé (S). Lx: n'est alors constant 
qu'au premier ordre. 

La relation liant les positions relatives de deux points conjugués est appelée relation de 
conjugaison. 


NOTION DE RAYONS 


Le filtre chromatique 


Un rayon lumineux est constitué de la superposition de deux couleurs ou radiations, 
rouge et violette. Ce rayon se propage dans un verre dont les indices pour la lumière rou- 
ge et la lumière violette sont respectivement égaux à 7, = 1,595 et »,= 1,625. Ce rayon 


arrive sur la surface de séparation avec Pair. 


1. Calculer les angles d'incidence critique pour les lumières rouge et violette dans ce verre. 
2.a. Quelle(s) couleur(s) observe-t-on dans l'air si le rayon arrive dans ce milieu sous un angle 
d'incidence i = 35° ? 

b. Même question si le rayon arrive sous un angle d'incidence i = 38,5°. 

3. Quel est l'intérêt de ce type de montage ? 


Solution 

CONSEIL : cet exercice ne présente pas de difficulté majeure ; il s'agit d'une application directe de la loi 
de Descartes pour la réfraction n,sini, = n,sini.. 

1. Le calcul des angles d'incidence critique s’effectue à l’aide de la loi de Descartes pour 
la réfraction : r.sinz, = "sinz,, avec dans le verre », = n, ou n,, et », indice de l'air. 


" Ë Verre 


nn; 


L’angle d'incidence critique 7. correspond à un angle d’émergence 7, égal à ñ/2, soit 


: . (7 
ik = arcsin| + 
fi 


A.N. 1,.(rouge) = 38,8" et z, (violet) = 37,9°. 


2. a. Pour un angle d’incidence égal à z = 35”, inférieur aux deux angJles critiques, les deux 
radiations émergent du verre et sont réfractées dans l'air. En revanche, les angles de ré- 
fraction sont différents pour les deux radiations : les radiations sont donc séparées après 
réfraction (figure ci-dessus). 

b. Si l'angle d'incidence est égal à 38,5° seule la radiation rouge sera réfractée. La radia- 
tion violette sera totalement réfléchie. 


msin ue = N). 
On a donc : 


3. Ce type de montage peut être utilisé comme un filtre chromatique non coloré puisqu'il 
permet d’éliminer certaines radiations (celles qui sont totalement réfléchies). 
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Caractéristique d'une onde 


L'indice de réfraction d’un milieu transparent dépend de la température du milieu mais 
aussi de la fréquence de l’onde considérée. 

Un rayon lumineux se propage dans l'air. Il arrive sur un morceau de flint (le flint est un 
verre à base de plomb utilisé en optique) avec un angle d’incidence de 20° avec la nor- 
male à la surface de verre. 

L'indice de réfraction du flint est 7 = 1,585 pour une radiation de longueur d’onde 
À = 486 nm. 


Que deviennent les quantités suivantes : fréquence, vitesse de l'onde et longueur d'onde lors- 
que la lumière passe de l'air au flint (on assimile l'air au vide). 
Faire les applications numériques dans les milieux 1 (l'air) et 2 (le flint). 


Solution 

CONSEIL : on s'interroge ici sur les modifications des différentes quantités associées à une onde au cours 
de sa propagation : fréquence, longueur d'onde et célérité. Une notion essentielle est la conservation de la 
fréquence d'une onde. 

Une onde lumineuse est caractérisée par sa fréquence f: la fréquence est une grandeur in- 
variante de l'onde. Une onde de longueur d'onde À, = 486 nm dans le flint, dont l'indice 
est 7, = 1,585, a une fréquence : 


UC - 10" 
f= Re 7 = 3895-10" EH. 


Par définition de l'indice d’un milieu, les vitesses de l’onde dans les milieux 1 et 2 sont 
données par : 


. C 8 1 
- dans l'air, #, = 1,0, = — = 3-10 m.s 
fl 


- dans le flint, #7, = 1,585,v, = : = 1,89-10°m.s 


Dans le flint, on a À, = 486 nm. La longueur d’onde À; dans l'air se déduit de la vitesse 
et de la fréquence f": 


D _n 
À, = = —2X, = 770nm. 
Jom 
En conclusion, lorsque la lumière passe d’un milieu à un autre, seule la fréquence est 
conservée ; sa vitesse de progagation et sa longueur d’onde sont modifiées. 
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Le toluène et le verre 
‘El Le toluène (C;H;-CH;), corps organique liquide dérivé 


du benzène, est non miscible dans l’eau. En procédant 
avec attention, on remplit successivement un bécher de 
deux liquides formant ainsi deux couches : eau/toluène. 
On y introduit alors la tige de verre (photo ci-contre). 
On rappelle que l'indice de réfraction du verre est égal à 


n = 1,33. 


Commenter la photo. Que vaut l'indice optique du 
toluène ? 


Solution 

CONSEIL : cet exercice, fondé sur l'analyse d'une photo, s'appuie sur la notion de réfraction des rayons 
lumineux au passage d'un milieu 1 à un milieu 2 (ici le verre et l'eau ou le verre et le toluène). 

La partie de la tige immergée dans l’eau est visible ; les indices de réfraction de l’eau et du 
verre sont très différents et les rayons traversant le verre sont déviés. En revanche, on ne 
voit pas (ou très peu) la partie de la tige immergée dans le toluène. Cela signifie que les 
rayons se propageant dans le toluène et rencontrant le verre sont peu déviés : l'indice du 
toluène est voisin de celui du verre. Ainsi, on déduit immédiatement :#,juène © #vere = 1,33. 


Verre 


LOIS DE DESCARTES 


Constructions géométriques de Descartes 
des rayons réfléchi et réfracté 


Descartes a proposé une construction géométrique des rayons réfracté et réfléchi lors- 
qu'un rayon incident dans un milieu d'indice #, rencontre une interface (dioptre plan) 
séparant le premier milieu d'un autre, d'indice »,. Dans cette construction, le point d’in- 
cidence I est pris pour centre de deux cercles C; et C, de rayons égaux respectivement 
aux indices 7, et 7, (à un facteur multiplicatif près). Le rayon incident est prolongé jus- 
qu'au cercle C; qu'il coupe en un point J. La perpendiculaire au dioptre passant par J 
coupe C, en À dans le milieu d'indice »,, et, C; en B dans le milieu d'indice ,. Le rayon 
réfracté correspond au rayon IA et le rayon réfléchi au rayon IB. 


1. En supposant que n, < n,, montrer que cette construction permet de retrouver les lois de 
Descartes. 


2. Dans le cas où n,> n,, montrer par une construction géométrique l'existence d'une ré- 
flexion totale. 
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Solution 


CONSEIL : les constructions de Descartes étant décrites dans l'énoncé, le problème consiste à réaliser la 
construction géométrique et à en exploiter les propriétés géométriques pour retrouver les lois de Descartes. 


1; 


La construction géométrique ci-dessus permet de retrouver les lois de Descartes. En ef- 


+ - JE . 1H ; ; 
fet, on a pour le rayon incident : sinz = u à =, pour le rayon réfracté : 
sin, = — = — , et pour le rayon réfléchi : sin7’, = en 

Re | SR 


On obtient donc : 7’, = 1, et ”, sinz, = m, sins.. 

Remarquons qu'avec 7, > n,, la droite passant par J et perpendiculaire au dioptre coupe 
toujours C, en un point À et C; en un point B : il y a toujours un rayon réfléchi et un 
rayon réfracté. 


2. Avec n, < m, le point À n'existe pas toujours. Pour de faibles valeurs de z;, la perpen- 
diculaire au dioptre passant par J coupe le cercle €, : on observe un rayon réfracté et un 
réfléchi (fig. a.). Pour un angle d'incidence , supérieur à une valeur critique x,, la perpen- 
diculaire au dioptre passant par J ne coupe pas C, : on observe seulement un rayon tota- 
lement réfléchi (fig. c.). Le cas limite est obtenu lorsque la perpendiculaire au dioptre 
passant par J est tangente à C, (fig. b.). Le point A est confondu avec le point H et on a 


IH = 7, = m,sin 1,, d'où la valeur de 1, définie par la relation : sin, = _n 
Ÿ 
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Construction géométrique de Huygens 


La construction géométrique de Huygens permet de tracer un rayon réfracté IB à partir 
d’un rayon incident donné AI. Dans un premier temps, on trace, dans le milieu d'indice 
de réfraction r,, deux demi-cercles concentriques €, et C;, de centre I et de rayons res- 


; 1 1 UE . : 
pectifs À; = ne et R, = ne On prolonge le rayon incident et on note D l'intersection 
2 


de (AT) avec C;. On mène alors la tangente en D à €, : elle coupe le dioptre plan en H. 
La tangente à C,, passant par H, coupe C, en B. IB correspond au rayon réfracté. 


1. Réaliser les constructions pour n,< n, et n, > n. 
ee 1 
2. Que se passe-t-il si IH < 5 ? 
2 
Solution 


CONSEIL : comme dans l'exercice précédent, il s'agit ici de réaliser la construction de Huyghens donné 
dans l'énoncé et d'en déduire les propriétés demandées. 


1. Cas 7,< n, : l'angle z; est alors plus grand que l'angle :, : 


2. Si IH <—, il y a réflexion totale et aucun rayon lumineux ne traverse le milieu. 
LD 


Notons que cela n’est possible que dans le cas 7, > », (voir construction). 
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Lois de Descartes ou sauvetage en mer... 


Au XVII‘ siècle Fermat a énoncé un principe qui permet aujourd’hui de comprendre 
l'optique des rayons lumineux : « La lumière se propage d’un point vers un autre sur une 
trajectoire telle que la durée du parcours soit minimale ». Nous nous proposons de re- 
prendre cette notion dans un cadre un peu différent. 


Un maître nageur, initialement en À sur la plage, doit sauver un nageur qui se noie en 
B dans la mer. Sa vitesse de marche sur le sable est VA tandis que sa vitesse de nage est 


AVS RE 


1. Quel chemin le maître nageur devra-t-il prendre, le plus rapide ou bien le plus court ? 
2. Exprimer cette condition et retrouver la loi de Descartes relative à la réfraction. 


Solution 


CONSEIL : l'objet de cet exercice est de retrouver la loi de Descartes relative à la réfraction en utilisant le 
principe de Fermat : la lumière suit un chemin qui minimise son temps de parcours. Au passage d'un 
milieu 1 à un milieu 2, la vitesse de l'onde est modifiée et le principe de Fermat prévoit que l'onde ira du 
point A dans le milieu 1 au point B dans le milieu 2 suivant une courbe LR telle que son temps de parcours 
le long de La soit minimum. Cette propriété de l'onde est reprise ici dans le cas d'un maître nageur se dé- 
plaçant sur une plage ou dans l'eau. 


1. Le maître nageur va prendre le chemin le plus rapide s’il veut sauver la personne à 
temps. Il est raisonnable de penser qu’il va courir plus vite sur la plage qu’il ne peut nager 
dans l’eau ! Il faut donc qu’il trouve un compromis tel que le chemin comporte une partie 
du trajet plus important sur la plage que dans l’eau. 


2. Pour mener à bien le calcul demandé, il faut donc exprimer le temps 7'mis par le maître 
nageur du point À au point B sachant qu’il atteindra le bord de l’eau en un point O (voir 
figure ci-dessous). Entre A et O sa vitesse est égale à V, et entre O et B, sa vitesse est W.. 
Sur AO et OB, la façon la plus rapide de se déplacer reste bien sûr la ligne droite ! T'oute 
la difficulté consiste à trouver la position du point O qui minimise 7! Ceci est réalisé en 
différentiant Z'par rapport à une variable qui décrit la position du point ©. 


Plage Mer 


La durée T'du trajet AB est égale à : 


_ AO OB _ OH OH 
Lu V, ÿ pe © Vcosi  V,cosr 
Remarquons que, quel que soit le chemin emprunté, les distances OH et OF sont 
constantes. 
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Par ailleurs, la distance AH + HPB = cte, ce qui peut également s’écrire : 
OH tan: + OH tanr = cte 


Changer de trajet revient à changer d’angle d'incidence j (attention, 7 n’est pas indépen- 
dant de :). Pour déterminer l’angle : correspondant à la durée minimale du trajet, À et B 


’ L | dT' 
étant fixés, il suffit de chercher z tel que —— = 0. Nous obtenons ainsi : 


di 
OH sins , (se) 0 


V,cos’i V,cos’r \di 


OH, OH) 


= 0 


cos’i cos’r\dz 
; dr . . : . | . | 
On exprime d? partir de la seconde expression et on simplifie la première expression : 


sin? _ Ssinr 


V, V, 
C 


. S : ; ns . C : _ 
Appliquée à l'optique géométrique où W; = _ et V, = … cette relation est équivalente 
1 2 


à la loi de Descartes pour la réfraction. 


PRINCIPE DE FERMAT. STIGMATISME 


Du principe de Fermat à la loi de Snell-Descartes 


Un dioptre plan sépare deux milieux d'indices de réfraction 7, et #,. On cherche le rayon 
lumineux qui se propage du point À, dans le premier milieu, vers le point B dans le 
deuxième milieu. I est le point d’intersection du dioptre plan avec le rayon. 


x 


1. Recopier et compléter le schéma ci-dessus, placer le point 1 sur le dioptre plan, le rayon AI 
puis IB, les angles i, et i, de ces deux rayons par rapport à la normale au dioptre passant par 
l, ainsi que (x, y.) et (x,, y.) coordonnées respectives de A et B dans un repère orthonormé Ixy. 
2. Exprimer le chemin optique L(AB) en fonction des grandeurs n,, n,, x, x, y, et y = ÿ2+ y. 
De combien de variables L(AB) dépend-il ? 


3. Retrouver la loi de Snell-Descartes en appliquant le principe de Fermat qui prévoit que le 
chemin optique est minimal (on dit aussi stationnaire). 
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Solution 


CONSEIL : cet exercice ne pose pas de problème de mise en forme mathématique, l'énoncé guidant forte- 
ment vers une mise en place des équations à résoudre. Il suffit donc de se laisser guider ! 


1. 


2. Les points À, B et le dioptre sont fixés donc les valeurs de x, et x, sont constantes. Il 
en est de même pour la distance latérale (parallèle au dioptre) entre À et B, c’est à dire 
pour D = y; -y.. Le chemin optique Z(AB) est par définition : 

L(AB) = », AI + », IB 
Dans le triangle AIH, on a : 


AI = /x +. 


De même dans le triangle BIFT : 


IB - x + ÿ = nee +(D+ y). 
On en déduit l'expression de Z(AB) : 


L(AB) = L(y) = mx + 5 + m4 + (D + y) 
Ce chemin optique ne dépend que de y; puisque x:, x, et D sont constants. 


3. Le chemin optique est minimal si ses dérivées partielles, par rapport à toutes les varia- 
bles, sont nulles. Ici, L(AB) ne dépend que de y, cette condition s'exprime par : 


di Ji _ D+yp 
dp érr FAT 


On a, par ailleurs : 
- dans le triangle AHI, sins, = —_ 
N % + ÿ 
P2 L D + y: 
N2 + 5 x +(D+y) 
On retrouve bien la loi de Snell-Descartes : 
M SIN = M) Sin? 


- dans le triangle BHPT, sin, = 
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Stigmatisme approchée d'un dioptre plan 


Un dioptre plan sépare deux milieux d'indice # et #. On considère un point source A 
dans le milieu d'indice 7. La normale au dioptre passant par À coupe le plan du dioptre 
en ©. Un rayon issu de À est réfracté en I sur le dioptre. Le prolongement du rayon ré- 
fracté coupe la droite OA en un point À”. On note z et ? les angles formés par les rayons 
incident et réfracté par rapport à la normale au dioptre en I. 

1. Exprimer le chemin optique L entre A et A’ en fonction de OA, OA’, n, n',i et i'. 


2. Montrer que la condition de stigmatisme est obtenue dans l'approximation paraxiale. 
Quelle relation de conjugaison obtient-on alors ? 


Solution 

CONSEIL : l'objet de cet exercice est d'établir la relation de conjugaison d'un dioptre plan dans l'approxi- 
mation paraxiale, c'est-à-dire pour des angles faibles entre les rayons lumineux et l'axe. La relation de con- 
jugaison du dioptre lie les positions relatives de l'objet (ici A) et de son image (A'), les points A et A' étant 
dits points conjugués à travers le dioptre. 


1. 


Dioptre 


Exprimons le chemin optique ZL entre À et A’: 
L=nAI-# IA. 


Le chemin optique entre I et À” est compté négativement car l’image A’ est virtuelle. 


Dans les triangles AOI et A’OI, rectangles en O, on a: 


AI = OÀ & A71-0À 
cos cos 
On a donc : 
L = n2À - y OÀ 
cos cos 


2. Le principe de Fermat prévoit qu’un système optique est stigmatique si, pour deux 
points conjugués, le chemin est indépendant de l'angle z (et donc de 7). La dérivée de Z 
par rapport à z est donc nulle : 


dZ  OAsins ,OA’sinz d? 
OL _,Asimr DA Sins dr 


= 0 


E : Die D 
di cos 7 cos 7? di 
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i et 7 sont liés par la loi de réfraction de Descartes : 7 sini = » sin?. 
En différentiant cette expression, on obtient : 7 cosi di = # cos? dy. 


dE , . : 
On remplace, dans FR d? par son expression en fonction de di. On obtient 


finalement : 


2. . _f OA OA’ 
—— = ñn Sin cCos7 Be 5. 30 
di ncos 1 n COS 1 
À a ad l js a ét . | s à 
ce sta ST = 0 quel que soit 7, réaliserait le stigmatisme rigoureux, ce qui n’est 


manifestement pas possible ; en effet, on aurait alors : 


2 


"0% Ar 
r'OA” AT 
quelle que soit la position de I ; or le rapport A n’est pas constant lorsque I se déplace 


le long du dioptre. 
On recherche alors la condition de stigmatisme approché en se plaçant dans l’approxima- 
tion paraxiale, où les angles z et ? sont faibles. 


dZ (2 04) 
nd —-——}]=0 


Au premier ordre, cosi = cos? = 1 et sini = 1, soit : Fu 
1 n n 


, OA _ O4 


dE. . 
. 7 0na alors 4 0 quel que soit z. 


On a donc établi une relation de conjugaison pour les points À et A’. Le dioptre plan 
réalise une condition de stigmatisme approché. 


Principe de Fermat et dioptre sphérique 


On considère un dioptre sphérique séparant un milieu d'indice 7 d’un milieu d’indice 7. 
Le centre C du dioptre se trouve dans le milieu d'indice 7 et on note S son sommet, avec 
R = SC. Soit À (p = SA) un point du milieu objet, situé sur l’axe principal et AT le 
rayon incident rencontrant le dioptre en I. Le rayon réfracté coupe l’axe en un point A? 
G = 5). 

1. Construire le rayon incident et réfracté si on suppose que A et A’ sont réels. 


2. Soit H la projection de 1 sur l'axe principal, on pose x = SH. Calculer le chemin optique L 
entre A et A' en fonction des données. 


3. Montrer que le principe de Fermat permet d'établir une relation de conjugaison pour le 
dioptre sphérique dans l'approximation des rayons paraxiaux. Que vaut alors le chemin opti- 
que entre À et A"? 

Solution 


1. Le schéma est réalisé dans les conditions suivantes : À est placé avant le centre C et 
n > n. On a ainsi un objet et une image réels. 
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2. Le chemin optique L entre A et A s'écrit alors : 
L = nAl+#1A 
Pour calculer AI, considérons le triangle AIH, rectangle en H. On a: 
AT = AH +H}7 
Posons x = SH , où H est la projection de I sur l'axe AS. 
Dans le triangle CHI, rectangle en H : HI = CI -CH = R -(-R+x) 


Sur l'axe, on a simplement : AH - —p+x 
On a donc l'expression de AI : 


AÏI- N(-p + x) + R°-(-R+x) = Np +2x (R-p) 
On trouve de même pour IA’ : 
On obtient finalement L : 


L= np +2x(R-p) + np" +2x(R-p°) 


3. Dans l’approximation paraxiale, les rayons restent proches de l’axe ; le point H est donc 
voisin de S, soit encore x << R. Il vient donc : 


L = All /1 +2{8-1)e fi -2#(8-1) 


Dans notre exemple, p <0 et p’> 0; la relation précédente peut donc s’écrire : 


==) +28 -1)+r9 fi -28(8-1) 


On peut effectuer un développement limité de Z, en utilisant (1+e)"=1+a€ 


pour € << 1 : 
L=-np(1 te 1) . mp (1 te 1) 
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L=-npr np +dn-n-R (1-5) 


Le chemin optique L est indépendant du rayon considéré s’il est indépendant de x soit 


dZ 
p-r-n(s-5)-0 


== =0. On obtient : 
dx 
Cette dernière relation correspond à la relation de conjugaison du dioptre sphérique dans 
l’approximation paraxiale : 


; ) 
Ln _ nn 
P R 


fe 
A 
Onaalors: Lz-np+np 


Points de Weierstrass 


On considère un dioptre sphérique séparant un milieu d'indice 7 d’un milieu d’indice 7. 
Le centre C du dioptre se trouve dans le milieu d'indice # et on note S son sommet, avec 


R= SC. Soit A p= SA)un point du milieu objet, situé sur l’axe principal et AI le rayon 


incident rencontrant le dioptre en I. Le rayon réfracté coupe l'axe en un point A 
(p = SA). 

Calculer les positions des points, dits points de Weïerstrass, qui réalisent la condition de stig- 
matisme rigoureux. 


Solution 


CONSEIL : l'énoncé de cet exercice vous laisse assez libre du choix de résolution. Nous proposons ici une 
solution qui s'appuie sur le calcul déjà effectué dans l'exercice précédent, à savoir l'expression du chemin 
optique. 


Les positions des points de Weierstrass sont repérées par les variables p et p’, la variable 


repérant le rayon incident AI étant, dans l'exercice précédent, notée x = SH, où H est la 
projection de I sur l'axe AS. Trouver les valeurs de p et p’ réalisant la condition de stig- 


dE 


matisme rigoureux revient à trouver les valeurs de p et de p’ telles que la variation == soit 
x 


rigoureusement nulle quelle que soit la valeur de x. 
Reprenons l'expression du chemin optique L entre À et B établie dans l'exercice 


Fait +2{8-1)+ny 1 23/81) 


Pour les points de Weierstrass, ce chemin est « rigoureusement » indépendant de la po- 
sition du point I, c'est-à-dire de x. On a: 


précédent : 
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1+23{R-1) 1+25{R-1) 


Le stigmatisme rigoureux impose _ = 0, quel que soit x. 
x 


Pour x = 0, on obtient la condition (1): 


: 1) EE 
hea(£-n Pose) 


Pour que : soit nul, quel que soit x, on doit avoir : 
x 


Soit la condition (ii): 


Les conditions (4) et (ii) peuvent se réécrire : 


np = np 


On obtient finalement p et p’ qui sont les positions des points de Weierstrass réalisant la 


condition de stigmatisme rigoureux d = 0, quel que soit x) : 
7 


P= (+ 1)R 
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Conditions d'Abbe et de Herschell 
pour le dioptre sphérique 


On considère le dioptre de l'exercice précédent. Les conditions d’Abbe et de Herschell 
traduisent la conservation du stigmatisme perpendiculairement et suivant l'axe du 
dioptre. 

On considère un objet transverse AB dont l’image à travers le dioptre est A’B’ et un objet 
AD parallèle à l'axe dont l’image à travers le dioptre est A’D’. Les points À et À’ sont 
les points de Weierstrass pour le dioptre. L’angle ot (respectivement ®) repère l’angle 


(AA, AT) (respectivement (MA, AT)). 


1. On appelle condition d'Abbe la condition pour que le système, rigoureusement stigmatique 
pour A et A, le soit également pour B et B’. Écrire la condition d'Abbe sous la forme d'une 
relation entre n, n', AB ,A'B', © et &'. On utilisera l'expression du chemin optique entre A et 
A':L=nAl-u+n'iA" -u', où u est le vecteur unitaire portant le rayon incident Al et u'le 
vecteur unitaire portant le rayon réfracté IA’ et l'expression du chemin optique L, entre B et 
B', B voisin de A : L, = L, + dl ; on donnera alors une expression de d£. 


2. La condition de Herschell est la condition pour que le système, rigoureusement stigmatique 
pour À et A’, soit stigmatique pour D et D’. Écrire la condition de Herschell sous la forme d'une 
relation entre n, n', AD, A'D', © et &. 


Solution 


CONSEIL : cet exercice est un peu difficile car il nécessite d'avoir bien assimilé la notion de chemin opti- 
que. On utilisera le fait que les points A et A sont, par définition, des points conjugués, l'objectif étant de 
donner une condition pour que des objets étendus au voisinage de A et de A’ soient également conjugués. 


> 
1. Exprimons le chemin optique Z, entre À et À sous forme vectorielle ; on note u le 
P ptuq A 


> 
vecteur unitaire portant le rayon incident AT et u’ le vecteur unitaire portant le rayon 
réfracté JA: 


= + Es 
L,=nAl-u+#71A vw 


Le chemin optique Z; entre B et B’, B voisin de À, s'écrit : 
Le = L\ + dZ 


où d£ est la variation de chemin optique lorsque A se déplace en B et À’ en B’, le point 
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= — 
I restant fixe. On a donc (— dAI= AB) et (dIA’ = A’B’) . dZ s'écrit : 
> 5 —> > 
dZL = ndAl:u+#7dIA’:u’ 
— à à 
dZ =-nAB'u+#7AB'.u 


Le chemin optique entre A et À étant, par définition, constant, le chemin optique entre 
B et B’ le sera également si dZ est constant quel que soit le point I, c’est-à-dire quels que 


> > 
soient les vecteurs u et u”. Utilisant les angles & et à, on a: 
dL = -nABsina + »’A’B’sin® = cte 


La relation est valable quels que soient & et & ; pour & = & = 0, on obtient cte = 0, soit 


la condition d’Abbe : 

n ABsino = #’A’B'sin® 
2. On peut reprendre le raisonnement précédent : le chemin optique Z. s'écrit en fonc- 
tion du chemin optique Z, : 


Le . L\+dL 


— à 3 
dL = ndAl:u+#7dIA .u’ 


> 5 > 5 
dZ =-ndAD:u+#7dA D’: 
Utilisant les angles © et &, on a: 
dZ = -nADcoso +» A’'D'cos® = cte 
La relation est valable quels que soient & et & ; pour & = & = 0, on obtient : 
cte = -nAD +» AD’. 

On a donc -»AD(1 - cosa) = # A’'D’(1- cos®”) 
On obtient finalement la condition de Herschell : 


nAC sin(2) = A Cn(T) 
2 2 


1. NOTION DE RAYONS, LOIS DE DESCARTES, PRINCIPE DE FERMAT ET STIGMATISME 23 


Stigmatisme approché d'un miroir sphérique 
Soit un miroir sphérique de centre C et de rayon R et soit un point source en A sur l'axe 


du miroir tel que CA = 7; un rayon issu du point A se réfléchit en I sur le miroir, le 


} 


rayon réfléchi rencontre de nouveau l’axe en À”. On note © l’angle (CS,CI) et CA’=7r. 
1. Calculer le chemin optique L entre A et A’ en fonction de ©, ret r. 


2. Donner une expression approchée de L lorsque les points A et A’ sont proches du centre C 
du miroir (Id << R et Irl << R). En déduire que le miroir sphérique présente un stigmatisme 
approché pour des points symétriques par rapport à C et au voisinage de C. 


Solution 


1. Le chemin optique L entre À et A s'écrit : 

L = n(AI + IA’) 
Notons H la projection de I sur AS. Pour calculer AT, considérons le triangle AIH, rec- 
tangle en H ; on a: AL = AH° + HI. 


Sur l’axe, on a simplement : AH = CH-r 
avec CH = RcosŒœ et HI = Rsina 
On a donc l'expression de Al : 
AI - N(Rcosa- r) + R’sin°a = /R°+7-2rRcosa 


On trouve de même pour IA’ : 


A'I = /(Rcoso-r) + R’sin°o = /R°+r°-2r Rcoso 


On obtient finalement L : 


L = nR°+r-2rRcosa = /R°+r°-2r Rcosa 
2. Dans le cas où |r| << R et [7] << R, on peut effectuer un développement limité de Z, 


en utilisant (1 + €) = 1 + a€ pour € << 1 : 
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L=-nR fe Érenes + 2 200 


: (+ ”) 
R 2R° 
Le trajet entre A et À’ ne dépend pas du rayon choisi si, quel que soit ©, L = 2nR (obtenu 
à l’ordre 0). On en déduit que cette condition peut être vérifiée au premier ordre si : 
r+r=0 
La condition de stigmatisme approché est donc obtenue pour des couples de points sy- 
métriques par rapport au centre € du miroir. On a alors : 


F2: o(#+) 
R? 


MILIEUX D’INDICES VARIABLES. MIRAGES 


Fibre optique à saut d'indice 


Une fibre optique peut être schématisée par un cylindre de révolution d’axe Oz, de 


— 
rayon À, limitée à son entrée par une section droite de centre O. On note e, le vecteur 
directeur de l'axe Oz. La fibre est constituée d’une matière souple d'indice # > 1 et bai- 
gne dans l'air. Un rayon lumineux passant par O se propage dans la fibre et rencontre le 


bord de la fibre pour la première fois en I. On note (e,, OI) = ;. On note & l'angle 
d'attaque du rayon lorsqu'il rencontre la fibre en O par rapport à la normale à la section 


de la fibre. 


1. Déterminer la condition sur i pour que le rayon soit piégé à l'intérieur de la fibre. 
2. En déduire l'angle maximal ©... 


Solution 

CONSEIL : un rayon est dit piégé dans la fibre lorsqu'il ne peut pas en sortir ; a priori, lorsque le rayon 
rencontre le bord de la fibre, il est partiellement réfléchi dans la fibre et partiellement réfracté hors de la 
fibre. Le rayon ne sera donc piégé que si le rayon est totalement réfléchi. 

1. Le rayon est piégé dans la fibre si aucun rayon n'est réfracté dans l'air, c’est-à-dire si 
les rayons subissent des réflexions totales dans la fibre. Sur le schéma ci-dessous, il faut 
donc que le rayon OI subisse une réflexion totale en I. Le rayon rencontrera alors toujours 
l'interface fibre/air avec le même angle 8 et subira une réflexion totale tout le long de sa 
propagation dans la fibre. On garantie ainsi que l'intensité de la lumière envoyée dans la 
fibre est conservée (dans le cas contraire, on constaterait des pertes d'intensité lumineuse 
à chaque réfraction). 
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La condition de réflexion totale en I porte sur l'angle 8 : 
nsn0>l 


où # est l'indice de la fibre. On a par ailleurs dans le triangle OIJ rectangle en J : 


des + 


La condition de piégeage du rayon se traduit donc sur l'angle 7 : 


nsin( - ) 1 
n cost > 1 

La fonction cosinus est décroissante sur [0 ; ; ], l'inégalité est donc inversée lorsque l’on 
applique la fonction arccos à l’inégalité et on a : 

1 < arccos (1/7) 
2. À l'entrée dans la fibre, on a : sin@ = » sini 
soit, 

sin’ @ = #° sin’1 = #° (1 — cos’i) 

D'après la condition de piégeage, 7 cost > 1, on a: 

—n cosi<—1 
Soit finalement : sin’ < 7° — 1 


D'où l’angle maximal ©: 


œ<arcsin(/7 1) = ©, 


Fibre optique à indice continüment variable 


On assimile une fibre optique à un cylindre de révolution constitué d’un milieu d'indice 
variable 7. Le milieu présente une symétrie cylindrique autour de l’axe Oz de la fibre. 
On repère l’espace en coordonnées cylindriques (r, 8, z). L'indice dépend donc unique- 
ment de la distance r à l'axe : n = n(r). 


26 


Soit un rayon lumineux qui se propage dans la fibre et s l’'abscisse curviligne le long de 
ce rayon. 


1. Montrer que la trajectoire admet deux invariants : a = nd et b = nid | 


2. Décrire la propagation des rayons méridiens (b = 0) et des rayons obliques (b Z 0). Justifier 
ces dénominations. 


3. La fibre est caractérisée par la répartition d'indice n(r) suivante : n(r) est variable pour r<R 
et égal à 1 pourr>R, R étant le rayon de la fibre. On dit qu'un rayon est guidé s'il ne peut 
pas sortir de la fibre. Exprimer par une relation entre R, a et b la condition de guidage dans la 
fibre. 


Solution 


CONSEIL : le problème traité est identique à celui de l'exercice précédent mais le traitement mathémati- 
ques est très différent. On considère ici un indice continüment variable n(r) de sorte que la trajectoire des 
rayons est continûment modifiée par la variation d'indice. Il faut considérer l'équation de propagation des 
rayons lumineux et l'exprimer en coordonnées cylindriques, adaptée à la géométrie de la fibre ; à partir de 
cette relation, on obtient les invariants a et b (le calcul n'est pas facile). 


- ; , : de) = : 
1. Reprenons l'équation de propagation des rayons lumineux = grad(r), 


ds 


notée (1). 7 ne dépend que de 7 donc la loi de variation de 7 = n(r) donne 


— > 
grad(r) = a. Effectuons le produit scalaire de l'équation de propagation des rayons 
ñ 


> 
lumineux par le vecteur u, , il vient : 


> 
> 
du) 4, = grad(#) -u, 
ds 
Or 
> > 3 
grad(#) -u, = La u, = 0 
: 

d(nu) ? Le ne 
On a donc -u,= 0. u, étant constant, on peut le rentrer dans la dérivée, d’où : 


ù) 


> 5 3 
du) ? _ dGu:u,) | 0 
ds : ds 


> > 
On en déduit que la quantitéru - u, est constante. 


> 
Exprimons maintenant le vecteur u en fonction de la position du rayon (repérée en 
coordonnées cylindriques) : 


—> 
> dM dr? Lé = 
U = —— = #00. dei, 
s ds ds ds 
> dz : 
On a finalement :#u -u, = nt, = 4, 0ùa est une constante. 
s 
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Reprenons l'équation de propagation des rayons et remarquons que : 


 —s 
rAgrad(n) = Gi + de u.= ed à ü 
r 
UD —$ > 
On a donc, en effectuant le produit scalaire par u,: (r A grad(n)) : u, = 0. Remarquons 


alors que : 
> > = 
de A dr. 10% diru) 7? .d(#u) 
—(r: nu) = —'AnU+TA =TA 
ds ds ds ds 
dr ©? > > 3 
car — Anu = uAnu = 0 
ds 
On a donc : 
> —> > d ? d? >? 
2 A grad(n) = r À JUU) = —(rAnu)- dr LE 
ds ds dr 
€ ? ? \ ? re # F4 
Par suite, on a (FA nu) - u, = 0 ,et en rentrant à nouveau u, dans la dérivée, on en dé- 
s 
| 3. 
duit que (7 A zu) : u, est constant. 
> 
La composante suivant z du vecteur (7 Au) s'écrit r æ d’où on déduit le second 
s 


2d0 


invariant : 77 nn. = b, où b est une constante. 
s 


a ma de , 
2. Les rayons méridiens vérifient re = 0, soit 8 constante. Les rayons se déplacent 
s 


dans un plan méridien. Les rayons obliques sont tels que — = — garde un signe cons- 


- 


tant. Ces rayons s’enroulent autour de l’axe Oz. 


3. Un rayon lumineux est piégé dans la fibre si, lorsqu'il parvient sur la surface, en r = R, 
il subit une réflexion totale. Le rayon est réfléchi si la loi de Descartes pour la réfraction 
(conservation de la composante tangentielle de » ü à la traversée de l'interface) ne peut 
pas être satisfaite, soit, avec ü, la normale à l'interface sur la surface de la fibre, si : 


> > 
n(R) é AU, 
> > > > > 
Or uaAu, = É + dei, + dr ) u= 7905 + des. la condition de réflexion totale 
ds s ds ds “ ds 


s'écrit donc : 
2 de\ dzŸ 
R É (R) 39) + É (R) dz) >1 


dz 


On reconnaît les constantes a= 7 et b=nr © 2d6 , d’où la condition sur R, a et b: 


ds ds ? 


2 


b 2 
rt >1 
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Équation des rayons lumineux dans un milieu 
non homogène. Mirage 


Soit un milieu non homogène isotrope, d'indice 7 (M) variable continûment selon la po- 
sition du point M considéré, Un même rayon lumineux passe par M et M’, point infi- 
niment voisin de M. Soit ü le vecteur unitaire tangent en M au rayon lumineux et 
d(n ü u) le vecteur accroissement du vecteur # ü entre M et M’. 


1. Justifier que d(n ù ) est parallèle à grad n. 


d(nu) 
ds 


2. Montrer que = grad n, où s est l'abscisse curviligne le long du rayon. 


3. Montrer que la trajectoire d'un rayon lumineux dans un milieu non homogène est identique 


> à à : B D n AT : ? 
à la trajectoire d'une particule de vitesse v = v.(nu) et subissant une accélération à dont on 
donnera l'expression en fonction de v, et n. On prendra v, constante. 


En été, l'air au contact du sol est plus chaud qu’en altitude et il y a apparition d’un gra- 
dient d’ indice. Pour décrire ce phénomène, on prend un gradient d'indice tel 
que gra (n° ) soit constant et non nul, et qu'il soit vertical et orienté vers le haut. 


4. Montrer que, dans certaines conditions, il existe deux rayons lumineux allant d'un point A 
à un point B. Peut-on parler de mirage ? 


Solution 


CONSEIL : cet exercice est difficile. Il s'agit de travailler sur l'équation donnant la trajectoire d'un rayon 
lumineux en milieu d'indice continûment variable. 


—> 
1. grad(n) est, par définition, perpendiculaire aux surfaces iso-indices ou iso-7 (ensem- 
ble des points auxquels est associée une même valeur de 7). Considérons que M et M 
| | … Ne e ; 
appartiennent à deux milieux d'indice »(M) et #(M°), séparés par une couche (interface) 


— 
dans laquelle x varie de (M) à (M). La normale N à l'interface est colinéaire à 


— 
grad(#) puisque 7 ne varie que dans l'interface d'épaisseur 4. 


Par ailleurs, les lois de l'optique géométrique traduisent la continuité de la composante 


> > > . 
tangentielle du vecteur zu. On a donc : #(M°) u (M) — #7(M) u (M) = a N, où a est une 
constante. Cette relation reste valable lorsque M et M sont sur la couche d'épaisseur 4, 
soit lorsque le milieu est inhomogène. 
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> > 
Par ailleurs, lorsque M et M sont infiniment voisins, on a #(M’)u (M) -— 7(M) u (M) 
> > > Sn — 
= d(ru) ; on a donc d(#u) parallèle à N. Il vient finalement d(ru ) et grad(x) parallèles. 


à 
d(zu) 
d 


$ 


2. Établir la relation 


— 
= grad(r) revient à chercher la constante de proportionna- 
. > . , . 
lité entre d(ru) et grad(z) qui sont parallèles, comme nous l’avons montré. Soit à cette 


> —> 
constante : d(ru) = #grad(n) 


> > > > —> > 
Avec d(ru) = dru+ndu et en multipliant l'égalité d(nu) = #grad(n) par uds 
—> = 
= MM = dM ,, il vient : 
> > > > —> > 
dnu-uds+7du:uds = grad(n)uds 


> 2. —> > 
avecu-u=1,u.du=0et grad(r).uds = dr, on a ds= 4. 


On en déduit finalement l’équation de propagation des rayons : 


> > 
3. On assimile le rayon lumineux à une particule de masse 77 et de vitesse à = v,nu. Son 


PR 
accélération Ÿ s'écrit : 


> 
> _do _dods _, dm) 


= = = Ÿ 
dé ds ds ds 
en utilisant léquation de propagation des rayons et la définition de la vitesse : 


ds _ v = V,n. On obtient finalement : 


dé 


= 
von = vingrad(n) 


> 2 —> V? —> ) 
Ÿ = vongrad(r) = 7 grad(x') 


Poursuivons l’analogie avec la mécanique classique et cherchons l'équation de la trajec- 
toire du ou des rayons qui, issus d’un point objet À, arrivent au point B (où l’œil se trou- 


—> 
ve). Le gradient d'indice est tel que grad(r°) soit constant, soitr”(y) = ay + , où y désigne 


—> > 
la coordonnée suivant un axe vertical ascendant (avec a > 0), de sorte que grad(n°) = 4] 
et par suite : 


Intégrons cette équation (deux fois) : 
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K VaCOSOL 
x 
v=|l, et =: 3 2 
Vo at + visino Vo gr + visin ot 


2 ” L4 J 


VaCOS 


> 
où 7, est la vitesse du rayon en À, « l'angle qu’elle forme avec l’axe Aï et (x,y) repère la 


trajectoire du rayon lumineux. Eliminons le temps pour donner léquation de la 
trajectoire : 


V5 2 
pa x°+ tanOix 
Av; cos 
V5 1 
Remarquons que — = — et que À étant l’origine du repère, on a 4 = à, de sorte que 


A nA 
> 2 : : : A ne. 
l'équation de la trajectoire s'écrit : 


a 2 
———— x + tan ox 


Fe 4bcos'@ 


4. La condition pour que le rayon lumineux issu de A arrive en B de coordonnées (Y,Y) 
est qu’il existe au moins une valeur de l’angle © telle que : 


2 


—Y+ es tanoX = IX no + Xtan C0 + aX y 0 


4bcos 4b 4b 
Cette équation admet des solutions pour tan0t (et donc pour &) si : 
X{aX° 
X2 af Le x) > 
4 45\4b je 
Soit si : 

2 b 

Yz 2x? 

4b a 


L'égalité donne l'équation de la parabole de sécurité de sommet (x = 0, y, = ) tour- 


nant sa concavité vers les y > 0. Pour tous les points dans la concavité de cette parabole, 
il existe deux rayons issus de À et parvenant au point B. L’œil en B pourra donc voir 
deux images de À (aucune ne correspondant à la position réelle de A) ; en ce sens, on 
peut parler de mirage. 
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Chapitre à 


Dioptres dans l’approximation 
de Gauss 


Un peu d'histoire 


La « mythologie » de l’arc-en-ciel 


Les Grecs voit dans l’arc-en-ciel écharpe d’Tris, « messagère des dieux à la ceinture 
multicolore », dont la fonction est de mettre en relation le Ciel et la Terre. 

Selon la Bible, l’arc-en-ciel est le sceau apposé au contrat fait par Dieu à Noé en recon- 
naissance du travail accompli et en signe de promesse qu’il n’y aura jamais plus de déluge. 
Si aujourd’hui, l’arc-en-ciel continue à apparaître, c’est justement pour rappeler cette pro- 
messe. 

En Inde, l’arc-en-ciel, lien entre le monde des hommes et celui des dieux, est symbolisé 
par des rinceaux terminés par des têtes de monstres marins (makara). 

Dans les anciennes croyances nordiques, on trouve larc-en-ciel divinisé sous le nom de 


Bifrost, pont qui mène du monde des hommes à celui des dieux. 
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»b» 1. RELATIONS DE CONJUGAISON DES DIOPTRES 


1.1. Dioptre plan 

La relation de conjugaison d’un dioptre plan, dédui- 
te des lois de Descartes ou du principe de Fermat, 
s'écrit dans l’approximation paraxiale : 


Le grandissement transverse du dioptre plan est 
égal à 1. 


1.2. Dioptre sphérique 


La relation de conjugaison d’un dioptre sphérique peut s’exprimer avec différentes origi- 
nes. 


- origine au sommet : 


nn. n _n-n 

SA SA SC 
- origine au centre : 

nn _n nn 

CA’ CA CS 


- origine aux foyers : 


FA. FA’ = FS.FS 


avec SF = 7_SC et SF = LT) 


> > 
nn nn 


» 
n>n 


Le grandissement transverse est donné par : 


_AB SA CA _FS FA 
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1.3. Relations du prisme 
Les formules du prisme s’écrivent : 


DIX 


La déviation D passe par un minimum D, = 2 arcsin(r sin(£ )) — À lorsque r = 7 = 
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DIOPTRES PLANS 


Translation par une lame à faces parallèles 


Une lame de verre d'indice 7 et d'épaisseur e est plongée dans l’air. Un rayon arrive dans 
l'air sur la lame avec un angle d'incidence z par rapport à la normale à la lame. On rap- 
pelle que sin (a — à) = sina cosb — siné cosa. 

1. Montrer que le rayon émergeant de la lame est parallèle au rayon incident. 

2. Calculer la distance entre ces deux rayons, notée d, en fonction de e, ji et n. 


Solution 


CONSEIL : la difficulté de cet exercice réside dans la mise en forme du problème posé. Ainsi, dans la pre- 
mière question, il faut traduire la condition de parallélisme de deux droites, le plus simple étant de repérer, 
par exemple, la direction des droites par l'angle qu'elles font avec la normale à l'interface : dès lors, deux 
droites (deux rayons) sont parallèles si elles forment le même angle avec une direction donnée. Dans la 
question 2, on demande de calculer la distance entre deux droites (ou deux rayons) parallèles : cette distan- 
ce correspond à la longueur du segment qui les coupent perpendiculairement. 


1. 


Représentons sur un schéma le chemin du rayon (en traits pleins) à travers la lame. 

Le rayon arrive en I sur la lame avec un angle d'incidence égal à z. Il est réfracté dans la 
lame avec un angle 7 suivant la loi de Descartes : sinz = # sinr. 

Le rayon se propage dans la lame et arrive en J à l'interface (dioptre plan) verre/air avec 
l'angle d'incidence r et est réfracté dans l'air avec un angle 7 suivant la loi de Descartes : 


n sinr = sin? 
Les deux relations donnent sin? = sin, soit pour des angles aigus : 
T=1 
Le rayon émergeant de la lame est parallèle au rayon incident. 


2. On cherche la distance Z entre les deux rayons parallèles, le rayon incident et le rayon 
émergent. En absence de lame, le rayon suit la trajectoire IK (en pointillé) ; en présence 
de la lame, il sort suivant JJ’, translaté par rapport à sa direction initiale IP”. La distance 
entre le rayon non dévié IK et le rayon dévié par la lame JJ” est 7 = JK. 
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d est calculé dans le triangle IJK, rectangle en K : 
d=JK= I] sin(z— 7). 
Par ailleurs, dans le triangle IJH rectangle en H, on a : 
IJ - EL _ _e_ 
COST  Cosr 


sin(z—r) sinz: COsr—sinr: COSZ 
Er me am it 


COST COST 


On élimine r de cette expression : 


s, De 
7. dn-sint 
cosr = 1—sin r = 


n 


On a donc : 


nn. sin ; . «in = sin cost 

d = fini “cos = ésini 7 SN? 7°? 
. . 2 «2e 
An — sin”i Nn —Ssin 7 


Distance apparente d'un poisson dans un aquarium 
Un observateur regarde un poisson nager dans un aquarium contenant de l’eau d’indice 


Le poisson se trouve à la distance = 20 cm d’une des faces de la vitre. On né- 


3 
gligera dans les calculs l’épaisseur de la paroi de aquarium. 


1. À quelle distance h' de la vitre l'observateur voit-il le poisson ? 


2. Déterminer le rapprochement relatif ie c 


Solution 


CONSEIL : pour résoudre ce problème, il faut bien comprendre ce que signifie « voir un objet » pour un 
observateur. Dans l'air, un observateur voit les objets à l'endroit où ils sont vraiment ; en effet, le cône lu- 
mineux, formé des rayons émis par l'objet, arrive à l'œil qui « localise » l'objet au sommet du cône. Pour- 
quoi n'est-ce pas le cas lorsque l'observateur est dans l'air et l'objet est dans l'eau ? Parce que dans ce cas, 
il existe une interface (dioptre) entre les deux milieux. Les rayons lumineux émis par l'objet et arrivant à 
l'observateur sont donc déviés par l'interface ; le cône lumineux arrivant à l'observateur a son sommet en 
un point différent du point objet et l'œil « voit » l'objet en ce point. Autrement dit, l'observateur « voit » 
l'objet à un point qui correspond en fait à l'image géométrique de l'objet à travers le dioptre. 


1. La figure ci-dessous représente deux des rayons issus du poisson et arrivant à l’œil. 


Le rayon issu du poisson en P arrive en incidence normale à la paroi de l'aquarium (diop- 
tre eau/air). Il est réfracté dans l’air sans être dévié (rayon PO). Un rayon incident en I 
avec un angle ; est réfracté dans l'air avec un angle r tel que : 


n Sin? = sinr 
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L’œil reçoit un faisceau conique divergent de sommet P”, image du poisson en P à travers 
le dioptre. L’œil voit le poisson en P’. La distance apparente # de P” à la paroi de l’aqua- 
rium est calculée en utilisant les s triangles OIP et OIP”: 

Dans le triangle OIP, l'angle (OPT) - = j, donc h tan = OI 

Dans le triangle OIP’, l'angle (OPT 1) = 7, donc } tanr = OI 


Dans l’approximation des faibles angles, sini = tan = :. On a donc: 


nOI _ OI 
b p 
Finalement, on obtient : 
b = = 15cm 


Remarquons que nous pouvions utiliser directement la relation de conjuguaison du diop- 
tre plan. 


2. Le rapprochement relatif est donc égal à : 


Pêche au poisson 


Un enfant essaie d’attraper un poisson rouge dans un aquarium. Il dispose d’un cerceau 
de diamètre AB, muni d’une tige, dont la longueur immergée SA est de 15 cm de long, 
et qui est prolongée par un filet comme l'indique la figure. 


À chaque tentative, il déplace le cerceau horizontalement donc la longueur de tige im- 
mergée est toujours de 15 cm. L'enfant sait que l’image du poisson est plus proche de la 
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surface de l’eau que la position réelle du poisson. Il en conclut que s’il voit l’image du 
poisson à 15 cm au-dessous de la surface de l’eau, il sera certain de l’attraper et effectue 


3 SÉT : 4 
donc une tentative de capture. L'indice optique de l’eau est 7 =3. 
1. À quelle distance de la surface de l'eau le poisson se trouve-t-il réellement lorsque son ima- 
ge est vue à 15 cm de la surface de l'eau ? 


2. Quel doit être le diamètre minimal du cerceau pour que l'enfant réussisse son opération ? 


Solution 

CONSEIL : ce problème est, dans l'esprit, identique au précédent. On suppose que l'enfant plonge sa tige, 
non pas à la profondeur à laquelle le poisson est réellement mais à la profondeur à laquelle il le « voit », 
c'est-à-dire à l'endroit de l'image du poisson à travers le dioptre eau/air. 

1. D'après l'exercice précédent, si on note 4 la distance du poisson à la surface de l’eau, la 


b 


distance # de l’image P” du poisson à la surface s'écrit : #” = = . 


ñ 
On a donc h = nh° = 20 cm. 


2. L'enfant se repère par rapport à l’image P” du poisson. Lorsque # = 15 cm, il tente d’at- 
traper le poisson en P. Pour que sa pêche soit fructueuse, il faut que le cerceau ait un dia- 
mètre D supérieur à (4 — #) (voir figure). On a donc: 


D>h-h=5 cm. 


D >h-F, le poisson sera attrapé 


Objet accolé à une lame de verre 


On observe un objet ponctuel À à travers une lame de verre à faces parallèles dont l’in- 
dice de réfraction est 7 et l'épaisseur e. L'objet À est en contact avec un bord de la lame. 
On suppose les angles réfractés et réfléchis petits. On rappelle que si les angles sont sup- 
posés petits alors sinz = tanz = 1. 

1. Faire une construction géométrique. 

2. Où se forme le point A' par rapport à À ? 


Solution 


CONSEIL : cet exercice ne pose pas de difficulté majeure. Il s'agit de déterminer l'image d'un objet à travers 
une lame à faces, c'est-à-dire une succession de deux dioptres. Petite astuce : l'objet est accolé à la lame, 
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de sorte que tout se passe comme si l'objet était dans un milieu d'indice n, à la distance e du dioptre sépa- 
rant le milieu d'indice n de l'air. On se ramène à l'étude de l'image d'un objet à travers un seul dioptre et 
non deux comme on pourrait le croire en première lecture. 


1. 


2. Le rayon AO’ émerge dans l'air d'indice égal à 1, on écrit donc la relation entre les an- 
gles d'incidence et de réfraction : 


n Sin = sin 


Dans l’approximation des faibles angles, n1 = r. Calculons la distance AA’ et pour cela 


posons 4=O0’ 
Dans le triangle OO’A, tani = : 


; d 
Danslet le OO’A, t ms 
ans le triangle anr PRE UE 
Pour dé bles sal PU PR SU 
our de faibles angles, on obtient : == PEUT 
D'où 
here 
r nn 
On trouve finalement : 
AA - d -;) 
n 


La position du point A’ face à l'observateur est avancée par rapport au point A. 


Image d'un objet à travers deux liquides 


Une cuve contient une couche d’eau de 20 cm d’épaisseur et d'indice 1,33 et une couche 
de benzène d'épaisseur 10 cm et d'indice 1,48 (on suppose les deux liquides non misci- 


bles). 
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Un observateur dont l’œil est à 25 cm au-dessus de la surface libre du benzène regarde 
presque verticalement un petit objet À, au fond de la cuve. On rappelle que l’eau est plus 
dense que le benzène. 

1. Tracer la marche d'un pinceau lumineux issu de A. 

2. À quelle distance l'objet A paraît-il être de l'observateur ? 


Solution 

CONSEIL : cet exercice est, dans l'esprit, identique au précédent : il s'agit de déterminer l'image d'un objet 
à travers une succession de deux dioptres. 

1. L'eau étant plus dense que le benzène, le benzène se situe donc au-dessus de l’eau. 
L'image du point À par le dioptre eau/benzène est notée A”. L'image définitive A? de À 
à travers le système formé des deux liquides est l’image de A par le dioptre benzène/air. 
On note », l'indice de l’eau, », l'indice du benzène et »; l'indice de l'air (pris égal à 1). 
Traçons la marche d’un rayon issu de A à travers le système. À chaque interface, on ap- 
plique la loi de réfraction de Descartes. 


2. Dans le triangle AIO, on a tan, = D 
OA 
| ; . _ O1 
Dans le triangle A’TO;, on a tans, = , 
O:A 


L’observateur est à la verticale de l’objet À, donc les rayons lui parvenant font un angle 
faible avec la verticale et l’on peut se placer dans l’approximation des faibles angles. On 
peut alors écrire tanz = sinz. La loi de Descartes pour la réfraction du rayon incident sur 
l'interface eau/benzène s'écrit : 7, sinz, = », sinz, ; on a donc: 


O0 O1 
OA OA 
Soit : 
M M 
OA OA 


On retrouve, bien sûr, la formule de conjuguaison pour le dioptre eau/benzène. 
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Le même raisonnement s'applique pour l’objet À’ qui donne, à travers le dioptre benzène/ 


air l'image A”. Dans le triangle AJO,, on a tanr, = _ - et dans le triangle A”JO,, on a 


2 


OJ 
O,A” 
La loi de Descartes pour la réfraction du rayon incident sur l'interface eau/benzène s’écrit 
M Sin = #3 Sinz, ; On a donc : 


tan, = 


x OL = OJ. 
O,A’ O,A” 
Soit 
M ñ; 
O,A  O,A” 


La distance apparente à laquelle œil voit l’image de A à travers les deux liquides est la 


distance OA”. On: 


OÂP= 00:02 00,+— OA’ 


OA - OO,+ (0,0, + ON) - 00,: 2(0,0,+ OA) 


Il vient finalement : 


__— M, n 
OA” = d+ —b+—a 
Mn 


1 


Avec a = 20 cm, à = 10 cm, 4 = 25 cm, n, = 1,33, n, = 1,48 et », = 1, on calcule : 


OA” = d+©b+ a = 46,8cm. 


Tige partiellement immergée dans l'eau 


Une tige rectiligne est partiellement immergée dans l’eau (7 = 1,33). Elle fait un angle 
© = 45° avec la surface libre du liquide. 


Montrer qu'un observateur situé au-dessus de l'eau et regardant presque verticalement voit 
l'image de la partie immergée de la tige faisant un angle ©!’ avec la surface libre de l'eau. Cal- 
culer ©. 


Solution 


CONSEIL : cet exercice consiste à déterminer simplement l'image de la partie immergée de la tige à travers 
le dioptre eau/air. Si on sait déterminer l'image d'un point objet, il faut se demander quelle est la forme de 
l'image d'un segment. Deux méthodes de résolution sont possibles pour répondre à cette question : la pre- 
mière méthode consiste à considérer l'image de chaque point du segment (un point du segment est repéré 
par y = x tano, si x est l'horizontale et y la verticale) ; la seconde, que nous proposons ici, consiste à admet- 
tre que l'image d'un segment [AB] est un segment [A'B'1, où A’ est l'image de A et B' l'image de B. Bien 
sûr, nous vous encourageons à vérifier cette propriété en optant pour la première méthode ! 
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Considérons la partie AB immergée de la tige. L’observateur dans l'air ne voit pas AB 
mais A’B”, image de AB à travers le dioptre eau/air. À étant sur le dioptre, il coïncide avec 
son image À’. La construction de B se fait en traçant le chemin de deux rayons issus de 
B et parvenant à l’œil : le rayon BHLB, perpendiculaire à la surface libre n’est pas dévié 
au passage du dioptre et le rayon BHLB, subit une réfraction suivant la loi de Descartes : 
n sinz = sinr. 


On remarque alors que : 


- dans le triangle BH:H;, BH, - ELEL ; 
tan 
- dans le triangle B'H:H,;, BH, = FREE. 
tanr 
Dans l’approximation des faibles angles, tanr = sinr et tanz = sini, d’où : 
B'H, - Pet 
n 
Par ailleurs, on a : 
: BH, 
- dans le triangle BAH,;, tano = AH, ; 
- dans le triangle B'AH,, tan” = ii, 
1 AH, 
On a donc finalement : 
tan = tan 
n 


A.N.œ =37, 


À la pêche. 


Un flotteur de pêche est formé d’un disque de rayon À au centre duquel on plante un 
clou de longueur b. Le disque est placé dans l'eau, d'indice 7 = 1,33 (le clou est immer- 
gé). 


À quelle condition le clou est-il invisible pour un observateur dans l'air ? 
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Solution 

CONSEIL : cet exercice comprend une difficulté : il faut traduire l'énoncé et comprendre ce que signifie, en 
termes de rayons lumineux, le fait que le clou soit invisible par un observateur situé dans l'air. 

Le clou émet des rayons lumineux ; si un rayon lumineux émis par le clou parvient à l’œil 
de l’observateur, alors le clou sera visible. Pour que cela ne soit pas Le cas, il faut qu'aucun 
rayon émis par le clou ne parvienne à l'œil. Comment cela est-il possible ? Comment un 
rayon, émis par un point dans l’eau vers la surface de l’eau, peut ne pas traverser la surface, 
c'est-à-dire ne pas atteindre l’œil ? Il faut bien sûr que tous les rayons émis par le clou 
soient réfléchis par la surface (dioptre eau/air). S'il n’y avait pas le disque flottant, cela ne 
serait pas possible (il suffit de remarquer que le rayon arrivant en incidence normale à la 
surface de l’eau est toujours réfracté dans l’air) ; ici, les seuls rayons qui peuvent être ré- 
fractés dans l'air sont ceux qui ne rencontrent pas le disque (les autres sont réfléchis ou 
absorbés par le disque). C’est donc sur ces rayons qu’il faut mener le raisonnement et tra- 
duire la condition de réflexion totale. 

Le clou est totalement invisible dès que l’on ne voit plus son extrémité. Un observateur 
dans l'air verra l'extrémité T du clou si les rayons issus de T sont réfractés dans l'air (b). 
Le cas contraire correspond à la réflexion totale des rayons incidents sur le dioptre eau/ 
air : dans ce cas, l'œil ne reçoit aucuns rayons issus de T' (a). 

Remarquons que le rayon issu de T et rencontrant l'interface en I, extrémité du disque, 
joue un rôle particulier : c’est le rayon arrivant à l'interface avec l’angle d'incidence mini- 
mum. Ceux qui arrivent entre O et I sont absorbés par le disque, ceux qui arrivent à droite 
de I ont un angle d'incidence supérieur. Si le rayon TI est totalement réfléchi (7 > x), il 
en est donc de même pour tous les rayons issus de T. En revanche, si le rayon issu de T' 
est réfracté dans l’air (7 < 1), il existe un faisceau de lumière issu de T', compris entre TI 


et TJ, qui est réfracté dans l'air. 


Air il Flotteur 


Flotteur 


Eau Eau 


L'observateur voit le clou si TT est réfracté, ce qui se traduit par une condition sur 
l'angle : = (OTT) : 
n sin: < 1 
Dans le triangle OTT, on a: 
R 


b>R\n +1. 


Donc le clou sera totalement invisible si sa longueur b est telle que : 


h<R\n +1. 


sinz = 


La condition s'écrit finalement : 
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Position du Soleil vu par un poisson 


Les rayons du Soleil couchant viennent frapper la surface d’un lac sous une incidence 
égale à 90°. On assimile l'air au vide d'indice égal à 1 et on prend l'indice de l’eau 
n = 4/3. Un faisceau étroit de rayons est reçu par un poisson. 

1. Quelle est pour un poisson dans le lac la direction apparente du Soleil qui se couche ? 


2. Existe-t-il une position du Soleil pour laquelle sa direction apparente pour le poisson coïn- 
cide avec sa direction réelle ? 


Solution 


CONSEIL : cet exercice ne pose pas de difficulté majeure. Les rayons lumineux émis par le Soleil couchant 
(dans l'air) sont parallèles à la surface de l'eau du lac, qui constitue un dioptre air/eau. Ces rayons sont donc 
réfractés dans l'eau avec un angle de réfraction qui correspond, pour un observateur dans l'eau (le poisson !) 
à la direction apparente du Soleil. 


1. Le faisceau parallèle rasant est réfracté dans l’eau. L’angle de réfraction r satisfait la re- 
lation de Descartes : 


. T : 
sinz = 1 = #7sinr 


2 


Pour le poisson, le faisceau parallèle semble provenir d’une direction faisant un angle 
r = 48,6° avec la verticale. 


2. Le poisson voit le Soleil dans la direction réelle si = 7, 1 étant l'angle d'incidence des 


rayons issus du Soleil. Avec sini = » sinr, cette condition n’est vérifiée que si z = r = (), 
c'est-à-dire lorsque le Soleil est au zénith dans l’hémisphère Nord, au nadir dans le 


Sud... 
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DIOPTRES SPHÉRIQUES 


Grandissement d'un dioptre sphérique 


Un poisson se trouve dans un bocal supposé sphérique et dont l'épaisseur est négligée. 
On note C le centre de ce dioptre sphérique eau/air et À son rayon. Un observateur en 
O dans l'air examine le poisson qui se déplace sur laxe CO du bocal. On donne 
5 
n(eau) = 1° 
1. Exprimer le grandissement transverse (x) en fonction de x, n et R, lorsque le poisson se 
trouve à la distance x de la paroi du bocal (x est mesuré sur l'axe CO). 
2. Tracer la courbe de variation de ÿ(x). Peut-on voir le poisson inversé ? 


3. Quelles sont les positions extrêmes de l'image du poisson ? 


Solution 

CONSEIL : cet exercice est une application directe du cours : il s'agit d'étudier le grandissement par un 
dioptre sphérique, l'objet étudié étant un poisson P (et son image P' à travers le dioptre sphérique que cons- 
titue un bocal). 


» 


1. Le grandissement y s'écrit: Y = 7 = Exprimons SP’ en fonction de SP = x. Avec 


R = CS et en appliquant la relation de conjugaison d’un dioptre sphérique avec origine 
au sommet, on obtient : 


Soit : 
SD’ 1 
P’ = 
. n_1=n 
x KR 
On en déduit le grandissement y (x) : 
| 
YCx) = à D 
1 + (1 - JE 
n)R 
2. La position du poisson est compri- 2 
se entre —2R < x < 0. . 
De plus 1 — À 0, La courbe Y(x) dé- 
n 
croît de y(- 2R) = 2 à y(0) = 1. Le 
poisson est toujours vu à l'endroit ; ! 
plus il est près de l'observateur, plus il 
est vu avec sa taille réelle. 
1 
-2 -1 0 


Ale 
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3.Ona SP = 7 


s &l 


Lorsque x = -2R,7y=2, ona:SP = 22% = -3R. 


Lorsque x=0,ona SP’ = 0. 


Le poisson semble bouger entre la paroi la plus proche de l'œil (SP° = 0) et une paroi 
distante de 3R derrière cette paroi. 


Déviation par une goutte d'eau 


Un rayon lumineux monochromatique pénètre dans une sphère homogène transparente 
d'indice # >1 et émerge après s'être réfléchi une fois à l’intérieur de la sphère. 
1. Déterminer la déviation D du rayon en fonction des angles j et r d'incidence et de réfraction. 


2. Montrer que cette déviation passe par un extremum D,, et déterminer l'angle d'incidence 
im Correspondant à cet extremum. 


Solution 

CONSEIL : cet exercice ne présente pas de difficulté particulière. Il s'agit d'étudier la trajectoire d'un rayon 
lumineux dans une goutte d'eau : le rayon dans l'air entre dans la goutte d'eau (réfraction par un dioptre 
sphérique air/eau), se réfléchit une fois dans la goutte (réflexion sur un dioptre sphérique eau/air) et ressort 
de la goutte (réfraction par un dioptre sphérique eau/air). 


1: 


Suivons le trajet optique du rayon dans la goutte : après la réfraction en À, la déviation 
s'écrit D, = 1-7 ; après la réflexion en B, D, = x — 2r ; enfin, la dernière réfraction en C 
conduit à une déviation D, = 1 —r. La déviation totale D s'écrit comme la somme des 
déviations successives : 

D={(i-r)+(n -2r)+(3-7r) =2: -4r+7. 
2. D ne dépend que de j et r.Or, rest relié à z par la loi de la réfraction donc D ne dépend 
que de la seule variable 7. Le minimum de D en fonction de l'angle d'incidence ; corres- 


pond à la valeur de z pour laquelle 2 s’annule en changeant de signe. Calculons la dif- 


1 
férentielle dD : 
dD = 2di — 4dr 
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On cherche à exprimer dD uniquement en fonction de ds. En dérivant la relation de Des- 
cartes pour la réfraction sini = 7 sinr, nous obtenons : 


cosi di = n cosr dr 
et donc : 


dD - 2dif1 -2 se) 


ncosr 


Le minimum est donc atteint quand = = 0, donc pour ;, tel que : 
i 
n COSF,, = 2 COSZ,. 
Avec par ailleurs : #° cos’ r,, = #° (1 — sin” r,,) = #°— sin’ 4, on obtient : 
n° + cos” z,., — 1= 4 cos’ 


Soit 


L'arc-en-ciel 


Descartes explique la forme de l’arc-en-ciel dans le Discours de la méthode (1637) en rai- 
sonnant sur une seule radiation, le rouge. Soit AB la direction des rayons émis par le 
soleil, le faisceau de rayons étant supposé parallèle. Un rayon du faisceau rencontre en 
B une gouttelette d’eau ; il y a réfraction en B, puis réflexion en €, le rayon sort finale- 
ment en E et parvient en F à l'observateur : l'observateur voit la radiation rouge dans 
une direction faisant un angle & avec celle des rayons incidents (AB). 


Direction AB 


1. Pourquoi Descartes ne considère-t-il pas la réfraction du rayon en C ? Exprimer l'angle ©! 
en fonction de la déviation D. 


2. L'angle ct sous lequel la couleur rouge est vue par l'observateur correspond au minimum 
de déviation. Expliquer. 


3. En généralisant en 3D le raisonnement de Descartes à deux dimensions, retrouver la forme 
de l'arc vu par l'observateur. 
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La lumière du soleil contient toutes les longueurs d'onde du spectre visible, du bleu au 
rouge. Par ailleurs, l'indice optique de l’eau dépend de la longueur d'onde de la radiation 
considérée : il décroît lorsque la longueur d’onde augmente (loi de Cauchy). 

4. Sachant que la longueur d'onde du rouge est plus grande que celle du bleu, retrouver l'ordre 
des couleurs observées sur un arc-en-ciel. On admettra que le minimum de déviation est ob- 
tenu pour le même angle d'incidence i,, et ce quelle que soit la longueur d'onde. 

5. Au-dessus de cet arc-en-ciel, dit primaire, on observe parfois un autre arc, dont l'ordre des 
couleurs est inversé, appelé arc-en-ciel secondaire. À quel cheminement des rayons lumineux 
ce second arc correspond-il ? 

6. Calculer la déviation d'un rayon qui contribue à l'arc secondaire et retrouver l'inversion de 
l'ordre des couleurs. 


Solution 


1.11 y a bien sûr une réfraction en C, c'est-à-dire qu'une partie de la lumière sort de la 
goutte ; cependant, une autre partie est réfléchie et poursuit son chemin jusqu'à E. En E, 
une partie de la lumière est à nouveau réfractée, une autre réfléchie, etc. Descartes ne con- 
sidère pas la lumière réfractée en C car elle ne peut pas donner lieu à un arc-en-ciel 
observable : en effet, pour recevoir cette lumière, l'observateur devrait faire face au soleil. 
Il recevrait alors, en même temps que cette lumière, celle, directe et plus intense, du soleil. 
L’angle © sous lequel l'observateur voit la radiation s'écrit & = rt - D. 


2. Suivant la position du point B sur la goutte, la valeur de l'angle d'incidence : prend tou- 
tes les valeurs entre 0 et x. Une même radiation sort donc de la goutte avec également 
toutes les valeurs de déviations possibles ce qui revient à dire que cette radiation est visible 
pour l'observateur sous tous les angles & possibles ! Pour comprendre la formation de 
l’arc-en-ciel, il faut raisonner sur l'intensité de la lumière reçue par l'observateur : lors- 
qu'un rayon arrive sur la goutte en B avec une incidence quelconque, il sort avec une in- 
cidence D(5) a priori très différente de celle, D(7), d’un rayon incident en B’ voisin de B : 
dans la direction o(1), la radiation est donc visible mais de faible intensité puisque seul le 
rayon provenant de B contribue à son intensité. En revanche, lorsqu'on se place au mini- 
mum de déviation, par définition, D(5,,) et D(?) sont très voisins et tous les rayons au voi- 
sinage de B contribuent à l’intensité de la radiation pour une observation dans la direction 
O(1,) correspondante. 


3: 


Le plan « de coupe » de Descartes est construit en utilisant la direction des rayons inci- 
dents (AB) et le point F qui définit l'observateur. Autrement dit, ce plan n’est pas unique 
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— 
puisque l’on peut déplacer la direction AB autour de l’observateur : on reconstruit ainsi 
la forme de l'arc. 


4. Pour retrouver l’ordre des couleurs de 
l’arc-en-ciel, il faut trouver la loi de variation Lumière 
de œ{X), étant entendu que l’angle d’inciden- DS 
ce considéré est celui du minimum de dévia- 
tion (supposé commun à toutes les longueur 
d'onde). Avec & = x — D = 4r— 25, la varia- 
tion de & avec z dépend du signe de 
da _ 4dr . La relation de Descartes donne 

dn dn 

sinz = 7 sinr. En différentiant cette expres- 

sion, on a sin dn + n cosr dr = 0, soit : 


On en déduit que & diminue lorsque 7 augmente, c’est-à-dire lorsque À diminue. Le 
rouge est vu sous un angle © plus grand que le bleu : il paraît plus haut dans le ciel. 


5.L’arc-en-ciel secondaire correspond à 
deux réflexions dans la goutte. 


6. En suivant le trajet du rayon, on a D, = D, 
=:-ret D, = D, = ñ - 2r, on en déduit 
D'=27r+2:-6r. Par convention, on choi- 
sit, pour mesurer la déviation, l'angle 
complémentaire D : 

D=27r-D), 
soit 

D = 6r—2:i 

Les couleurs de l’arc-en-ciel secondaire sont 
vues sous un angle &=7T-D=7m+2:—67r. 
On a donc cette fois : 


On en déduit que & augmente lorsque 7 augmente. Le rouge est vu sous un angle ©t plus 
petit que le bleu : il paraît plus bas dans le ciel. 

Les arcs-en-ciel secondaires sont beaucoup plus difficiles à observer que les arcs primai- 
res. En effet, il sont causés par des rayons ayant subis deux réflexions et deux réfractions 
dans une goutte d’eau (alors que ceux responsables de l'arc primaire n’ont subit qu’une 
réflexion). À chaque interface, les rayons perdent de leur intensité lumineuse. L’arc se- 
condaire est donc moins intense que l'arc primaire. 
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RÉFRACTOMÉTRIE 


Réfractométrie 


Pour mesurer l'indice 7 d’un milieu solide transparent, on taille dans ce matériau un 
cube que l’on place sur un autre cube en verre d'indice #1. On envoie un pinceau de lu- 
mière monochromatique sous incidence rasante sur la surface de séparation entre les 
deux cubes en À, et on mesure l’angle d’émergence ot dans l'air en B. 


1. Écrire les lois de Descartes pour les réfractions en A et B 


2. À partir des relations précédentes, donner l'expression de n° en fonction de n, et ©. Sachant 
que n, = 1,7321 et que © = 60°, calculer la valeur de n. 


3. Donner l'expression de l'erreur An sur n en fonction des erreurs An, sur n, et AC! sur ©. 
Calculer la valeur de An sachant que An, = 10° et que AG = 1'. 


Solution 


CONSEIL : cet exercice ne présente pas de difficulté particulière. Il s'agit d'étudier la trajectoire d'un rayon 
lumineux (un pinceau de lumière étant formé d'un ensemble de rayons parallèles entre eux) réfractés deux 
fois, en A puis en B, par deux dioptres plans. 

1. La loi de réfraction de Descartes pour un rayon incident faisant un angle d'incidence 
i, avec la normale à l'interface milieu 7,/milieu #, permet de calculer l'angle de réfraction 
i, du rayon réfracté : 


M Sin, = M) Sin 
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En À, le milieu 1 est d'indice # et le milieu 2 d'indice ».. 5 est l'angle d'incidence et ; 
l'angle de réfraction. On a donc : 


. TH à 
= N = 1; Sin? 


En B, le milieu 1 est d'indice 7, et le milieu 2 d’indice 1. 7? = = — est l'angle d'incidence 


Re 
2 


et © l’angle de réfraction. On a donc : 
: À à _ 
" sin(s — 1) = m cost = sinOL. 


2. Reprenons les expressions précédentes (élevées au carré) et sommons-les : 
ni Sin = n° 
ni cos’1= sin 
d’où 


2 


ni = n° + sin 0. 


On a donc : 


Ÿ 
Il 


ni sin. 
AN. # = 2,2502 et n = 1,5001. 
3. Pour calculer l'erreur An sur n, il faut différencier l’expression précédente et prendre la 
valeur absolue de chaque terme : 

d(r) = d(ni — sin’) 

ndn = n, dn,- sin cost do. 

Soit finalement pour l’erreur Ar : 
sin : COS 


n 
An = — AN + ————— A0 
n n 


AN. Ao= 1 =5:10 "rad et An = 2:10. 
L'erreur sur la mesure de l'indice est très petit ce qui permet une bonne détermination 
expérimentale de l'indice de réfraction du matériau considéré. 


Réfractomètres de Pulfrich et d'Abbe 


Pour mesurer l'indice N d’un milieu, on propose le système suivant : un bloc du matériau 
d'indice !V inconnu est posé sur un prisme d'indice 7 connu. On envoie un pinceau de 
lumière, assimilé à un seul rayon, en incidence rasante sur la face du prisme en contact 
avec le bloc d'indice N. Le rayon émerge du prisme en faisant un angle 7 avec la normale 
à la face de sortie. 
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Dans le réfractomètre de Pulfrich, on a À = 90° et # = 1,732 ; dans celui d'Abbe, 4 = 61° 
et n = 1,6. 
1. Montrer que la mesure de j permet de calculer N. 


sa en fonction de i obtenues 


Les courbes ci-dessous représentent les variations de N(i) et 
pour les deux réfractomètres. 

2. Effectuer l'application numérique pour i = 30°, obtenu avec le réfractomètre de Pulfrich. In- 
diquer la courbe correspondant au réfractomètre de Pulfrich et celle correspondant à celui 
d'Abbe. Le réfractomètre d'Abbe permet-il de mesurer l'indice d'un tel matériau ? 


3. Quel réfractomètre permet la mesure la plus précise de N ? 


Solution 
CONSEIL : comme dans l'exercice précédent, il s'agit ici d'étudier la trajectoire d'un rayon lumineux deux 
fois réfracté par des dioptres plans. 


1. Le rayon incident à l'interface prisme/bloc (N) est réfracté dans le prisme en faisant un 
angle 7 avec la normale au prisme ; au point I, on écrit la loi de Descartes : 


. T . 
Nains = Ne 7 Sr 


Le rayon se propage dans le prisme et rencontre l'interface prisme/air en J. Il est alors ré- 
fracté dans l’air (une partie de l'intensité lumineuse est également réfléchie dans le pris- 
me). En J, on écrit la loi de Descartes pour la réfraction : 


n sin? = sin? 
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On exprime l’angle r en fonction de l’angle 4 du prisme et de l’angle de réfraction r: dans 
le triangle AIT, on a (AJ =  . (IA) L 5 = ret (IAP) À: 


(AJD + (IA) + AJ) - T-r7-r+A. 
La somme des angles d’un triangle étant égal à , on en déduit : 
T = A-7r 
On a donc: 
sinz = # sin7 = # sin (4-7) 


. fsinz 
Tr = A-avesin[ °°) 


n 


Avec N'= n sin r, on obtient finalement pour N: 


N = nsin( 4 aresin( sin) 
n 


2. L'application numérique avec z = 30° pour le réfractomètre de Pulrich donne N = 1,658. 
Des deux courbes Mi) tracée, seule la courbe en trait plein permet la mesure d'indices su- 
périeures à 1,5. C’est donc la courbe en trait plein qui correspond au réfractomètre de 
Pulfrich ; le réfractomètre d’Abbe ne permet pas de mesurer l'indice d’un tel milieu. 


3. D’après la question précédente, les courbes en traits pleins correspondent au réfracto- 
mètre de Pulfrich et les courbes en traits pointillés au réfractomètre d'Abbe. Les courbes 
dW(i)/di montrent que l'erreur absolue AN sur la mesure de N est plus importante pour 
le réfractomètre d’Abbe que pour le réfractomètre de Pulfrich. Par ailleurs, les indices 
mesurables avec le réfractomètre d’Abbe sont plus faibles que ceux mesurables avec le ré- 
fractomètre de Pulfrich ; l'erreur relative AN/N est donc également plus importante pour 
le réfractomètre d’Abbe que pour le réfractomètre de Pulfrich. Bien que les deux réfrac- 
tomètres ne soient pas directement comparables puisque leurs gammes d’indices accessi- 
bles ne sont pas les mêmes, l'erreur sur la mesure des indices est plus importante pour le 
réfractomètre d'Abbe. 
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PRISME 


Réfraction dans un prisme 


On considère le trajet d’un rayon lumineux OIJO” à travers un prisme. 


1. Montrer que r + r' = À où À est l'angle plan du dièdre. 

2. Définir l'angle de déviation D. 

3. Calculer D en fonction de i, ji’ et A. De quelles variables dépend D ? 

4. En utilisant un goniomètre, il est possible de vérifier que, pour une valeur particulière de 


l'angle d'incidence i, la déviation D prend une valeur minimale. Calculer cette valeur i,, de i, 
les valeurs correspondantes les angles r et r’ et la déviation minimale D, 


Solution 

CONSEIL : cet exercice n'est ni plus ni moins qu'une question de cours sur les propriétés de la trajectoire 
d'un rayon lumineux à travers un prisme : à savoir donc traiter sur le bout des doigts ! 

1.4 partir du schéma, on définit les grandeurs suivantes : 

- n indice du prisme pour une radiation moyenne donnée ; 

- 1 l'angle d'incidence qui arrive sur le prismeenl]; 

- r l'angle de réfraction sur le dioptre d'entrée ; 

- 7 l'angle d'incidence sur le dioptre de sortie ; 

- ? l’angle de réfraction sur le dioptre de sortie. 


Dans le triangle IJA, la somme des angles vaut x : G — y) + C —-r)+A=T. 
On en déduit r + r = A. 


2. La déviation D mesure l’angle dont le rayon a tourné après avoir traversé le prisme (voir 
schéma). On remarque que le rayon réfracté sortant du prisme est dévié vers sa base. 
3. La déviation D se calcule de proche en proche. Après la réfraction dans le prisme, le 
rayon a dévié d’un angle D, = i-r. Après la réfraction au point J, dans l'air, il a tourné de 
D, =’ - 7. On en déduit : 

D=D,+D,-i+7-r-r-i+7-A 
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On peut donc dire que la déviation du prisme, D, dépend des angles 7, ? et À. On peut 
aussi remarquer que l’angle ? se déduit directement de z et de 7 par la loi de Descartes 
(sini = n sinr puis r = 4-7 et sin? = n sin7). D dépend donc des variables ;, # et A: on 
l'écrit D(1, n, À). 


4. Dans cette question, 4 et 7 sont manifestement fixés. On cherche donc le minimum 
es More es : dD 
de déviation D, lorsque l'angle : varie. Ce minimum est atteint pour ——= = 0. 


di 


A est une constante donc : d4 = 0 et dr + dr = 0, soit : 


dr=-dr (1) 
En dérivant l’expression sinz = » sinr, on obtient : cosi di = 7 cosr dr soit : 
COS£ 1: 
dr = -dr = di (2) 
ncosr 
De la même façon, cos? d? = n cosr dr, 
soit : 
3 
. n cosr 
ds = - — dr? (3) 
cos 


En utilisant les relations (1) et (2) dans la relation (3), on obtient : 


; COST” COSZ 1: 
di = ————— d; 
COST cos 


dD = di+dÿ = Le 


COST COS 


le minimum est atteint pour 2 = 0, 
soit COS 7 COS = COST COST 
COS‘r COS’Z = COST COS 7 
(1 — sin’) (1 — sin’z) = (1 — sin’r) (1 — sin’? ) 
(1 — sin’: /n) (1 — sin’) = (1 — sin’7/n#° ) (1 — sin’? ). 


Après simplification, on obtient sin”? = sin’? donci=7, r=retA=2r. 
Grâce à cette méthode il est possible de déterminer précisément l'indice du prisme par le 
calcul suivant : 
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Réflecteur et équerre optique 


Dans les deux configurations ci-dessous, représenter la trajectoire du rayon lumineux 
dans le prisme d’angle 4 = 90° et d'indice de réfraction 7 = 1.5. 


Commenter. 


Solution 

Dans le premier cas, le rayon émergent fait un angle de 180° avec le rayon incident. On 
parle de réflecteur car le rayon est renvoyé dans la même direction mais dans le sens op- 
posé. Contrairement aux miroirs le rayon lumineux est décalé. 


Dans le second cas, le rayon émergent fait un angle de 90° avec le rayon incident. On par- 
le d’équerre optique. 

L’équerre optique est utilisée dans la paire de jumelles optiques afin de décaler le rayon 
incident, et ainsi, respecter l'écart entre les deux yeux. 
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Comprendre le rôle du prisme 


Un prisme en verre de section triangulaire est traversé par une lumière monochromati- 
que. 


En utilisant les données du tableau ci-dessous. Commenter les propositions (1) à (7) et 
préciser à chaque fois si elles sont exactes ou non. 


Le tableau fournit les indices optiques en fonction de la longueur d'onde pour différents 
matériaux à température constante. 


Variation par 

À =486 nm À = 589 nm À = 656 nm degré Celsius 
Crown 1,523 1,517 1,514 +1,10 
Flint 1,585 1,575 1,571 +410 
Flint lourd 1,919 1,890 1,879 +5,10 
Fluorine 1,437 1,434 1,432 +6.10* 
Diamant 2,435 2,417 2,410 1.10% 
Eau 1,338 1,333 1,331 —9.10* 


Indice de l'air #7 = 1,000293. 

. Plus le milieu étudié possède un indice élevé plus ce milieu est dit réfringent. 

. Plus la longueur d'onde de la radiation augmente plus l'indice de réfraction diminue. 
. L'indice du vide et celui de l'air sont exactement les mêmes. 

. La température ne modifie en rien l'indice d'un milieu transparent. 

. Le diamant a un indice élevé ce qui lui permet d'avoir des reflets violets. 


O 1 BB WW NN = 


. Un prisme dévie plus une radiation rouge qu'une radiation violette. 


7. On ne peut pas parler d'indice de réfraction dans un prisme sans y ajouter une valeur de 
longueur d'onde. 


Solution 


1. Vrai par définition. 
2. Vrai, d’après les valeurs données dans le tableau. 


3. Faux, mais c’est une approximation souvent retenue puisqu'ils sont très voisins (dans 
le vide, par définition, # = 1 alors que dans l'air 7 = 1,000293). 

4. Faux. Ceci peut se lire sur le tableau ; les tables qui donnent les indices de réfraction 
sont établies pour une longueur d'onde donnée et pour une température fixée. 

5. Faux. Question piège, ne cherchez pas trop longtemps ; le diamant qui réfléchit la cou- 
leur violette n’est pas un diamant... mais remarquez néanmoins que son indice de réfrac- 
tion est très élevé. 

6. Faux. Une radiation rouge a une longueur d'onde À, =700 nm, une violette 
À, = 400 nm. La radiation violette est donc plus déviée que la rouge, l'indice de réfraction 
du milieu étant supérieur pour la radiation violette que pour la radiation rouge. 
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7. Vrai. À chaque radiation monochromatique correspond une longueur d’onde qui don- 
ne une seule valeur de 7. Néanmoins pour un prisme, on donne une valeur moyenne de 
n pour une radiation visible moyenne. 


Prisme et goutte d'eau 


On considère un prisme en verre ABC d'indice # = 1,5 d’angles © = 90° et $ = 60°. Un 
rayon entre dans le prisme par la face AB en incidence normale et rencontre la face BC 
en I, où l’on place une goutte d’un liquide transparent d'indice 1. 


1. Trouver la limite de l'indice n, du liquide pour qu'il y ait réflexion totale en I. 


2. Dans ce cas, suivre la marche du rayon qui sort par la face AC et trouver la déviation totale 
du rayon. 


Solution 


CONSEIL : on peut se laisser guider par les questions. On doit d'abord déterminer la condition de réflexion 
totale sur un dioptre plan (milieu d'indice n/liquide d'indice n9) ; cette question ne pose pas de difficulté. 
On doit, lorsque la réflexion totale se produit, étudier la trajectoire du rayon dans le prisme, ce dernier se 
réfractant sur un dioptre plan (milieu d'indice n/air) formé par AC. 


1. En I, il y a réflexion totale du milieu » vers le milieu n, si nsini > n,. Calculons 7 dans 


le triangle IT,B. 


La somme des angles du triangle est égale à tr : 
GB) + (BL) + (LB) - x 


avec (1,B1) = B, (BIL,) = 5 1et (IL,B) - 5 


On en déduit la valeur de z : := B 
La condition de réflexion totale 7 sin z > n9 s'écrit donc finalement : 


ñ < nsinf 


A. N. "0 < 1,23. 
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2. Dans le cas de la réflexion totale en I, représentons le trajet du rayon. 


Calculons la valeur de l'angle ?, angle d’incidence sur la face AC séparant le verre de l'air 
(d'indice 1) en I. Dans le triangle IL,C, on a : 


(ICI) + (CL) + (LIC) = 
avec (ICI) à (CRD à 2 tree ŒIC) - 5 -à i= 5-8. 
On en déduit . valeur de ? : 

Î=28-5-30". 

La loi de réfraction de Descartes permet de calculer 7” : z sin? = sin’. On en déduit la 
valeur de ?” 
2” = — arcsin(r cos(2f)). 
A.N. 7 -=48,59° 
La déviation en I due à la réflexion totale est égale à x — 2$. 


PRE x L : z NE - H . 
La déviation en I; due à la réfraction est égaleà?-7” =2B-=-7 


2 


La déviation totale s'écrit donc : 
D — 
AN. D = 41,41°. 


Propagation d'un rayon lumineux dans un prisme 


Un prisme de verre d’indice n = 1,51 (voir figure) a pour section principale un triangle 
ABC rectangle en A. On note f l’angle ABC. Le prisme est plongé dans l’air d’indice 
égal à 1,00. On éclaire la face d’entrée AB sous incidence normale. 


1. Calculer la valeur de l'angle de réfraction r à la sortie du prisme lorsque f = 30,0°. 


2. Soit f, la valeur limite de l'angle en B à partir de laquelle il y a réflexion totale sur la face 
BC du prisme. Calculer la valeur de f.. 
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3. Quelle est la valeur B' de G telle que les rayons lumineux, après réflexion totale sur la face 
BC, émergent du prisme perpendiculairement à la face AC ? 


Solution 


1. À l'entrée du prisme en I, le rayon n’est pas dévié. Notons ; l'angle d'incidence sur la 
face de sortie du prisme en J; z est relié à l'angle B par la relation f = . 


La loi de réfraction de Descartes en J] donne # sinz = sinr. On obtient finalement : 


r = arcsin(rsinf3) 


AN. r= 49. 
2. Il y a réflexion totale sur la face BC si l'angle 7 vérifie la relation : 

nsint>l. 
Soit 

. 1 

sinf > =. 

donc 
B: = dE ). 
7 

AN. B = 41,5° 


3. L’angle de réflexion est égal à l’angle d'incidence en J (loi de réflexion de Descartes). 
Soit K le point d'impact du rayon sur la face AC ; pour que le rayon soit perpendiculaire 


à la face AC, il faut que l’angle 7 soit tel que 2 7 = À On obtient finalement : 
B’=1= 45". 
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Chapitre E? 


Systèmes catadioptriques dans 
l’approximation de Gauss 


Un peu d'histoire 


L’optique au Moyen-Orient : le problème d’Alhazen 


Après les théories antiques de la vision, les premiers siècles de notre ère n’apporteront 
guère de progrès dans la théorie de la lumière. Il faudra attendre le Moyen Âge pour que 
l'optique renaisse en Égypte. En effet, très tôt, les savants arabes se sont intéressés aux 
travaux helléniques sur l'optique et, loin de se contenter de traduire ces ouvrages, ils les 
reprennent et les corrigent C’est finalement le savant Alhazen (965-1039), de son vrai 
nom Ibn al-Haytham, qui contribuera de manière décisive à l’avancée de la compréhen- 
sion de la lumière dans son ouvrage Opricæ thesaurus Alhaseni Arabis (traduction latine 
dans laquelle son nom fut modifié). Jusqu’alors, voir et éclairer se confondaient. Animé 
par une démarche scientifique rigoureuse, il s’est imposé à Alhazen qu’il fallait distinguer 
vision et éclairement lumineux. Il pose alors clairement les fondements de l'optique 
géométrique : les objets lumineux émettent des rayons qui se propagent en ligne droite et 
atteignent l'œil qui forme alors une image dont la position dépend de celle du cristallin. 
Il établit sous une forme générale la loi de la réflexion, tente une description du phéno- 
mène de réfraction mais surtout, s'attache à vérifier expérimentalement les lois qu'il 
énonce ; il sera notamment le premier à utiliser une chambre noire. 

Alhazen peut être considéré comme l’initiateur d’une nouvelle démarche scientifique à la 
fois mathématique et expérimentale. Parmi ses disciples, on peut citer le persan Kamal al- 
Din al-Farisi (vers 1300) qui établit une table de la réfraction air-verre et donne une ex- 
plication des arcs-en-ciel primaire et secondaire très proche de celle que donnera Descar- 
tes trois siècles plus tard dans son Discours de la méthode. 

Alhazen laisse un problème qui porte son nom et s’énonce ainsi : « en quel point d’un mi- 
roir concave circulaire doit tomber la lumière provenant d’un point À donné pour qu’elle 
soit réfléchie en un autre point B donné ? » ; la solution du problème d’Alhazen revient à 
la résolution d’une équation du quatrième degré. 
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1. MIROIR PLAN 


On appelle miroir une surface réfléchissante. Si la surface est plane, on parle de miroir 
plan, si la surface est sphérique, le miroir est dit sphérique. 
La loi de conjugaison d’un miroir plan est donnée par : 


OA = OA 


Le grandissement y d’un miroir plan est égal à 1 : 


AP _, 


7 


Le miroir plan est un exemple de système rigoureusement stigmatique. 


2. MIROIR SPHÉRIQUE 

Les relations de conjugaison d’un miroir 
sphérique s’écrivent : 

- origine au sommet : 


Miroir concave 


Pour un miroir sphérique, les foyers objet et image sont confondus (F = F°). 
Le grandissement est donné par : 


_AB _SA _CA _FS_FA 
AB SA CA FA FS 
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MIROIRS PLANS 


Rayon lumineux et miroir plan en rotation 
Un rayon SI rencontre en I un miroir plan M. Le miroir est mobile autour du point I. 


De quel angle tourne le rayon réfléchi lorsque le miroir tourne autour de 1 d'un angle © ? 


Solution 


CONSEIL : un exercice sans difficulté majeure. Il faut simplement calculer l'angle que font les rayons ré- 
fléchis avant et après la rotation du miroir. 


NN 


avant rotation 


0+a ; 
apres rotation 


Avant la rotation du miroir, le rayon réfléchi fait un angle 8 avec la normale au miroir en 
I et le rayon réfléchi fait un angle 28 avec le rayon incident. Avec la rotation du miroir, 
l'angle @ entre le rayon incident et la normale N° devient 6’ = 8 + ©. Le rayon réfléchi fait 
donc un angle 2(8 + ©) avec le rayon incident : le rayon réfléchi a tourné de 20 quand le 
miroir a tourné de ©. 


Image par deux miroirs plans perpendiculaires 


On place deux miroirs plans perpendiculairement l’un à l’autre. Une source de lumière 
est placée au point S un observateur se trouve juste derrière cette source. 


M S 


1. Combien d'images de S peut-on observer ? 


2. Vérifier que la source et ses images sont situées sur un cercle de centre ©, intersection des 
deux miroirs. 
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Solution 

CONSEIL : cet exercice est facile à résoudre à partir d'un dessin ; il faut se souvenir que les images de S à 
travers le système formé des deux miroirs sont de deux natures : les images directes et celles correspondant 
à des réflexions multiples sur les deux miroirs. 

1.S donne une image S, directe à travers le miroir M; et une image S, directe à travers le 
deuxième miroir M;. Dans les deux cas, le faisceau conique divergent issu de S donne 
après réflexion sur le miroir un faisceau conique divergent qui semble provenir d’un point 
situé derrière le miroir. 


| observateur 
SR 
s er 


A 


S. et S, se comportent comme des sources virtuelles émettant un faisceau conique. Une 
partie du faisceau semblant provenir de $; se réfléchit sur M, et donne, après réflexion, 
un faisceau conique divergent semblant provenir de S”, image de S; à travers le miroir M.. 
Dans le cas ou les deux miroirs sont placés orthogonalement l’un à l’autre, S’ correspond 
également à l’image de S, à travers M. On obtient 3 images S;, Set S.. 

2. Montrons que S, 5’, S; et S, appartiennent à un même cercle de centre O. Le rayon 
incident SO est réfléchi sur M; et donne un rayon réfléchi semblant provenir de S, tel 
que S,0 = OS. De la même manière, SO est réfléchi sur M, donc 5,0 = OS. 

Le rayon SO est également réfléchi sur le miroir M; puis sur M, (ou l’inverse), ainsi 
S'O = OS. On en déduit que S, S;, S, et S’ sont équidistants de O donc ils situent sur un 
même cercle de rayon SO et de centre ©. 


Image à travers deux miroirs plans inclinés 
On place deux miroirs perpendiculairement puis on fait tourner un des deux miroirs 
d’un angle 6 (petit). L’angle entre les deux miroirs n’est plus que de x/2 — 6. 


Combien d'images pourra-t-on observer (nous nous intéresserons d'abord aux rayons réflé- 
chis par M, puis par M;) ? 


Solution 


CONSEIL : nous vous conseillons de résoudre d'abord l'exercice 2 avant de traiter celui-ci, qui est, dans 
l'esprit, identique. 
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Cette fois l'angle entre les deux miroirs est de t/2 — 8 (voir exercice 2). Le faisceau issu 
de S qui se réfléchit sur M; et qui est susceptible de se réfléchir ensuite sur M, est compris 
entre les rayons extrêmes SO et SL, (figure ci-dessous). 


Au-delà de SO, les rayons rencontrent d’abord le miroir M, et au-delà de SI, le rayon 
réfléchi s'éloigne de M, (SI est construit de sorte que le rayon réfléchi LL. est ra à 
M). Entre les deux, un rayon SJ, se réfléchit d’abord sur M, (J.J;) puis sur M, ([LJ.). 

Le faisceau lumineux réfléchi sur M; semble provenir de S;, image directe de S à travers 
M. Le faisceau réfléchi sur M; et qui va se réfléchir sur M, est limité par l'angle I; LS O. 
Le faisceau réfléchi par M, est donc limité par le rayon OO. du côté de M. Le faisceau 
est divergent et semble provenir de S;, symétrique de S,; par rapport à la direction de M.. 
Il ne rencontre pas M, : il n’y a donc que deux images de S pour le faisceau issu de S ren- 
contrant d’abord M.. 

À partir d’un raisonnement sur le faisceau rencontrant d’abord M, (figure ci-dessous), on 
obtient deux images supplémentaires S, et S”. Il y a donc au total quatre images de la 
source. 
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Réflexion sur des miroirs, réflecteur idéal 


Un rayon lumineux se réfléchit successivement sur deux miroirs plans qui font entre eux 
un angle 6. 

1. Déterminer l'angle que fait le rayon émergent avec le rayon incident. 

2. Que vaut la déviation dans le cas où 6 = 90°. 


Solution 


CONSEIL : cet exercice ne présente pas de difficulté majeure. On considère un rayon lumineux incident sur 
l'un des miroirs, se réfléchissant sur ce miroir, puis sur l'autre miroir (incliné d'un angle égal à). Il suffit 
de faire un schéma et de calculer les déviations à chaque réflexion. 


1. Au point À, le rayon incident sous un angle ; est réfléchi, sa déviation est alors égale à 

D,=7x-2: 
Il arrive ensuite au point B où il est de nouveau dévié d’un angje : 

D,=n=27 
La déviation totale est donc égale à : 

DED;+D,=2{nR-1-7) 
Par ailleurs en considérant le triangle OAB, on a : 
0 + : me Le —i=T 


Nous obtenons ainsi : 


D=2(x-6) 


2. Si 8 est égal à ; , la déviation D est égale à n, le rayon est réfléchi parallèlement au 


rayon incident. 


Ce système est utilisé comme réflecteur idéal (par exemple sur les bateaux pour réfléchir 
les ondes radar). 


68 


Image d'un objet étendu 
Un adulte de hauteur Æ = 1,80 m se regarde dans un miroir vertical. Ses yeux sont à une 
hauteur h = 1,70 m. 


1. Quelles doivent être la dimension et la position de ce miroir pour que l'adulte puisse se voir 
en entier ? 


2. Un enfant de hauteur H'=1,40 m, ses yeux étant situés à la hauteur h'=1,30 m du sol se 
regarde dans le miroir ainsi fixé, que voit-il ? 


Solution 


CONSEIL : pour traiter cet exercice, il faut traduire la condition de vision d'un point par l'observateur : un 
point est « vu » par l'observateur dans le miroir s'il existe un rayon émis par ce point atteignant ses yeux 
après réflexion sur le miroir. 


1. L’adulte est repéré par le segment OA, ses yeux sont en Y. 


O ©’ 


L'image A”0” de l'adulte AO est symétrique par rapport au miroir. Pour que l'adulte 
puisse se voir en entier, il faut que les rayons semblant provenir de sa tête A” et de ses 
pieds O” pénètrent dans son œil placé en Ÿ. On note CD les extrémités du miroir. 

Par construction, les triangles AA”Y et A’A°?C sont semblables tout comme les triangles 


OO’Y et O’O’D, on a donc : 


CA _ A’A” _1 
YA AA” 2 
DO’ O0” _1 
YO O0” 2 


puisque la position À’ du miroir est par définition au milieu de AA”. 
Le miroir doit donc être placé à la hauteur DO” telle que: 


OD 22 
2 
La dimension DC du miroir est égale à O’A’-(CA’ + O’D), soit : 
DC _ ox_(WA+OY) Ac 
2 2 
DC - 7 
7 2 
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Notons que cette dimension et position sont indépendantes de la distance entre l’adulte 
et le miroir. 


L'application numérique donne : 


DO’ = 0,85m 
DC = 0,90m. 


2. Les yeux de l'enfant, en Y., sont trop bas pour qu’il puisse se voir en entier ; il voit au- 
dessus de sa tête mais ne voit pas ses pieds ! Nous pouvons calculer la hauteur O’E? cor- 
respondant à la partie la plus basse de son corps qu’il ne voit pas. En procédant comme 
précédemment, nous avons : 


œ 


E’_ DO’-E’O7 
VE. YO-E0 

Avec EO = E’O’ = E”0”, on 2: 
E’O0” = 2D0°’-YO = »-# 


Quand l'enfant grandit, # tend vers h et cette partie « invisible » se réduit pour devenir 


nulle dès que # = 4. 


4 
2 


MIROIR SPHÉRIQUE, SYSTÈMES CATADIOPTRIQUES 


Image à travers un miroir concave 


On considère un miroir concave de rayon À = 1 m. 
1. Déterminer la distance focale du miroir. 


2. On place le miroir à la distance D = 5 m d'un écran. Où doit-on placer un objet par rapport 
au miroir pour qu'il forme à travers le miroir une image nette sur l'écran ? 


3. Quel est le grandissement obtenu ? 


Solution 


CONSEIL : cet exercice est une application directe du cours : définition de la distance focale d'un miroir 
sphérique (et donc des points focaux), détermination de l'image d'un objet à travers un miroir sphérique, 
grandissement. 
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1. Par définition, le foyer objet F et le foyer image F° d’un miroir sont confondus : 


2. Soit AB l’objet qui donne, à travers le miroir, une image nette A’B’ sur l'écran 


(SA’ = D). 


Pour trouver la position de AB, utilisons la formule de conjugaison des miroirs sphéri- 
ques avec origine au sommet : 


L.,4,-2 
SA SA R 
On en déduit : 
= RD 
SA 5D-R 55,56 cm 


1 SE 
AB SA 
. 2D-R 
R 


AN.y=—0. 


L'image est agrandie et inversée. 


Images par un miroir plan et un miroir convexe 


On place un objet lumineux À entre un miroir plan et un miroir convexe. Le miroir plan 
est perpendiculaire à CA, où C est le centre du miroir sphérique. L'objet est à la distance 
d, du miroir plan et à la distance 4, du sommet S du miroir convexe. On observe que 


l’image À’ donnée par le seul miroir plan et celle A" donnée par le seul miroir convexe 
sont à égale distance de l’objet lorsque 4, = 30 cm et 4, = 40 cm. 


En déduire le rayon du miroir convexe R =-SC. 
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Solution 


CONSEIL : il faut traduire les données de l'énoncé en fonction deR, d, et d, : calculez la distance AA' de 
l'objet à l'image A’ de A à travers le miroir plan, puis la distance AA" de l'objet à l'image A'' de À à travers 
le miroir sphérique. D'après l'énoncé, on a AA' = AA" pour des valeurs particulières de d, et de d,. Il faut 
donc calculer R en fonction de d, et d, lorsque AA' = AA". 


L'image À’ de À par le seul miroir plan vérifie : 
OA’ = AO 
On a donc : 


AA = 24 


L'image A” de À par le seul miroir convexe est telle que : 


SA” SA R 
Soit : 
ai ee 
R+2SA 
CA? _ Ra, 
SA  R+24, 
On a donc : 
À A _ Ra, VE d,(R + d,) 
AR SR DT À Reg 


Les deux images sont à égale distance de A si AA = AA’, soit : 


4 = 2R+d) 
*  R+24, 
On écrit cette condition en fonction de R : 
R = dd, = 24,) 
d,- à, 


A.N.R= 80 cm. 


72 


Images d'un objet par un miroir plan et un miroir convexe 


On place un objet AB entre un miroir plan et un miroir convexe. Le miroir plan est per- 
pendiculaire à CA, où C est le centre du miroir sphérique. La droite CA coupe le miroir 
plan en ©. A est à la distance x du miroir plan et on note D la distance entre C et O. 
1. Donner les caractéristiques de l'image AB, de AB, image correspondant aux rayons lumi- 
neux qui rencontrent d'abord le miroir plan puis le miroir convexe. 

2. Même question pour l'image AB, correspondant aux rayons lumineux qui rencontrent 
d'abord le miroir convexe puis le miroir plan. 


Solution 
CONSEIL : cet exercice ne pose pas de difficulté majeure. Souvenez-vous que les caractéristiques (position 
et taille) de l'image A'"B"’ d'un objet AB à travers la succession de deux dioptres D, et D, peuvent se calculer 
en utilisant l'image intermédiaire de AB à travers D, : A'B' est un objet pour D, et son image par D, coïncide 
avec A""B". 


1. L'image A”; de A par le miroir plan est telle que : 
AO = OA’ 


L'image A; de A par la succession miroir plan/miroir convexe coïncide avec l’image de 
A} par le miroir convexe. La relation de conjugaison du miroir convexe permet de déter- 
miner la position de AB, : 


D, + 2 
SA, SA; R 
On obtient : 
= RSA®_ ___R(SO+OA) 
|  R+2SA R+2(S0+OA,) 
____R(D+x) 
SA: R+2(D+x) 


On en déduit la distance OA, : 


SX - np. RD+9 
R+2(D + x) 


3. SYSTÈMES CATADIOPTRIQUES DANS L’APPROXIMATION DE GAUSS 73 


_x(2D+R)+2D(D+R) 
R +2(D + x) 
Le grandissement y, par le système (miroir plan + miroir convexe) est donné par : 
AB, _ AB, AB; SA, 


V3 AB AB SA 


OA, = 


_SA _ __R 
SA! R+2(D+x) 
L'image est droite et plus petite que l’objet. 


Vie 


2: 


Déterminons la position de l’image A’ de A par le miroir convexe : 


L ; 1. 2 
SA) SA R 
Sa -- RSA ___R((D-x)) 


R+2SA  R+2((D-x)) 
On en déduit la distance OA; : 
SK -_n_ R(D-») 


R+2(D-x) 
OA - _—x(2D+R)+2D(D+R) 
/ R+2(D-x) 
L'image définitive A,B, est l’image de A°,B”, à travers le miroir plan : AO = OA,.On 
a donc : 
OA. - _—x(2D+R)+2D(D+R) 
| R+2(D-x) 
Par conséquent, 
SA. - p =*@D +R) +2D(D +R) 


R+2(D-x) 
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—x(4D + R) + D(4D +3R) 
R+2(D-x) 
Le grandissement y, par le système (miroir convexe + miroir plan) est donné par: 


SA, = 


L'image est droite et plus petite que l’objet. 


Détermination du rayon de courbure d'un miroir concave 
On reprend les conditions de l’exercice précédent, mais on remplace le miroir convexe 
par un miroir concave. 

1. Comment sont modifiés les résultats précédents ? 
2. Exprimer la distance d entre les deux images. 


3.a. À quelle condition les deux images sont-elles à la même position ? Quelle est alors la 
nature de l'objet À ? 


b. Peut-on dire que les images sont confondues ? 


Solution 


1. On passe du miroir convexe au miroir convexe en remplaçant À par — À. 


2. L'expression de 4 = A,A, est aisément obtenue à partir de l’exercice précédent : 


x(2D+R)+2D(D+R) -x(2D+R)+2D(D+R) 


d = AO +OA, = + 
R+2(D + x) R+2(D-x) 


d = 42D+RPD+R)-# 
(2D+R) -x 


3.a. Les deux images sont à la même position si 7 = 0, c’est-à-dire si : 


x = /D(D+R) 
On a alors x > D et l’objet A est virtuel pour les deux miroirs. 
b. Les deux images sont confondues si elles ont la même taille (on ne peut alors pas les 
distinguer). Ici, et d’après l'exercice précédent : 
_R _R 
ZR+2D-x) © PT ZRI2D+x) 
Des grandissement égaux conduisent à x = 0, ce qui correspond à un cas physiquement 


absurde. Les deux grandissements sont donc différents et on ne peut donc pas dire que 
les images soient confondues. 


Ÿ2 
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Systèmes confocaux 


On place deux miroirs sphériques face-à-face. Le système est dit confocal si les foyers 
des deux miroirs sont confondus. 


À B C 


1. Les trois systèmes proposés sur la figure peuvent-ils être confocaux ? Préciser l'ordre sur 
les rayons de courbure lorsque cela peut être le cas. 

2. On considère un système confocal formé de deux miroirs M, et M.. Déterminer les positions 
des images F, et F, du foyer F commun aux deux miroirs respectivement à travers M, puis M, 
et à travers M, puis M. 


Solution 


CONSEIL : dans la première question, il s'agit simplement de déterminer (qualitativement) si les foyers 
peuvent être confondus ou non. Dans la seconde question, on suppose que le système formé des deux mi- 
roirs est confocal et on se propose simplement de déterminer les images du point focal à travers chacun des 
miroirs. 


1. Le foyer d’un miroir sphérique est au milieu de SC, où S est le sommet du miroir et C 
son centre. Dans le cas À, le foyer du miroir de gauche est à sa gauche et le foyer du miroir 
de droite à sa droite ; ils ne peuvent donc pas être confondus ! Les systèmes dans les cas 
B et C peuvent être confocaux comme le montre la figure ci-dessous. 


2. Par définition, l’image du foyer F à travers un des deux miroirs forme une image à lin- 
fini. Ainsi l’image de F à travers M; est à l'infini. Egalement par définition, l’image d’un 
objet à l'infini à travers un des deux miroirs se forme au point focal F. On a donc: 


M; M; 


co 


F F,=F et EF 1 ” 5 F,=F 
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Image d'un objet à travers une lame réfléchissante 


La face arrière d’une lame à faces parallèles, d'épaisseur e et d'indice , est rendue réflé- 
chissante. C’est ce dispositif qui est utilisé pour les miroirs usuels (miroir de salle de 
bain, etc.). À une distance À de la première face se trouve un petit objet plan, AB, 
parallèle à la lame. 


On désire déterminer les positions des images successives de cet objet à travers les dif- 
férents dioptres, A’B’ étant l’image définitive. On note A, l’image de A à travers le diop- 
tre air/lame, À, l’image de À, par le miroir et À’ l’image de À, à travers le dioptre lame/ 
air. Les points O, et O, se trouvent sur la normale au système passant par À. O; est sur 
la première face et O, sur la seconde. Toutes les expressions littérales seront données en 
fonction de #, e et b. 

1.a. Donner les expressions littérales de O,A,, O,A, et O,A' en se plaçant dans l'approxi- 
mation paraxiale. 

b. Faire l'application numérique pour h = 50 cm, e = 3 cm et n = 1,5. 


2. Montrer que quel que soit h, ce système se comporte comme un miroir dont on déterminera 
la position. On notera O, le point de ce miroir appartenant à la droite O,O, et on exprimera 
O0; . 


Solution 


Le système optique étudié est formé d’une lame et d’un miroir ; un rayon lumineux inci- 
dent sur le système rencontre donc le dioptre air/verre, le miroir sur lequel il est réfléchit 
puis rencontre à nouveau un dioptre (verre/air). Il faut donc déterminer les images suc- 
cessives de l’objet À à travers un dioptre, un miroir et à nouveau un dioptre. Si l’image 
définitive de A est notée À”, on dira que le système est équivalent à un miroir si on peut 
établir une relation de conjugaison de miroir entre À et À’, c’est-à-dire que le milieu de 
AA est un point fixe quelle que soit la position de A. 


1.a. Le schéma synoptique pour cet ensemble (lame + miroir) s'écrit : 


dioptre air/verre miroir dioptre verre/air 
jp A À, A 
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Traçons la marche d’un rayon issu de A à travers le système : 


Considérons les différents couples du schéma. 


O1 OI 


et tan7- 
L 1 Ÿ 


Dans les triangles AIO; et A;1O,, on écrit : tanz = 


> 
@) 


La loi de réfraction de Descartes s'écrit sini = # sinr. Par ailleurs, pour de faibles angles z 


(approximation paraxiale), on a : 
sin’ = tan =ietsinr= tanr=r 


On obtient finalement : OA, -=nO A=-nh 


L'image A, de A; à travers le miroir vérifié O,A, = -O,A.. 


O,A, = O,O0,+O,A, = —e- nb, il vient finalement : O,A, = e+nb 


Dans les triangles A,JO, et A’JO;, on a : tanz = Rs et tanr-= OT 
En appliquant la loi de réfraction de Descartes dans l’approximation paraxiale : 


OA, _ (0,0,+ OA) 


n n 


O;A’ = 


O2) 


n 


Avec 


b. L'application numérique donne: OA, = -nh=-75cm; OA, = e+nh=78cm; 


O;,A - 2e, nb = 54cm. 


n 


2. Le système se comporte comme un miroir si, quelle que soit la position de A (donc 


quelle que soit À), on peut écrire une relation de la forme : O,À” = -O;A où O, est un 


point de ce miroir appartenant à la droite O;O,. Supposons cette condition vérifiée et 


montrons que O, existe. On a : 


O.À= 0.0, +0,À - O,O,+%+9 


O;A = 0,0, +0,A=0,0;:-7 


Traduisons l'existence de O, : 


O,0,+ 24h = —-O,0,-h 


n 


O; existe donc bien et on a quelle que soit la valeur de A: OO, = 


S 19 


AN. O,O,= 27 cm. 
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Chapitre €ù 


Lentilles épaisses et 
lentilles minces 


Un peu d'histoire 


Les lentilles de Fresnel 


L’opticien français Augustin Fresnel (1788-1827) a laissé son nom à un type de lentilles 
caractérisées par leur grande taille. Il est très difficile voire impossible de fabriquer des 
lentilles de grande taille, d’une part parce que leur masse trop importante entraîne des dé- 
formations sous l’action de la gravité, d'autre part parce qu’elles induisent une importante 
absorption. 

À. Fresnel eut l’idée de remplacer le bloc compact de verre par une lentille centrale type 
plan convexe, reliée sur les bords à des anneaux et des segments d’anneaux en forme de 
prisme. Le système ainsi constitué, moins lourd, ne se déforme pas, et est l'équivalent op- 
tique d’une lentille convexe de grand diamètre. Le principe de fabrication d’une lentille 
de Fresnel est illustré sur le schéma ci-dessous. Les parties colorées de la lentille plan con- 
vexe (a) sont découpées puis repositionnées pour former une lentille équivalente mais plus 
légère (b). 

a. b. 


Les caractéristiques techniques de ce système optique permettent en particulier d’aug- 
menter la puissance lumineuse des phares en remplaçant les anciens miroirs réflecteurs 
par des prismes. 

C’est le verrier de Fresnel, Monsieur Soleil qui le seconda en entreprenant la construction 
de ces grandes lentilles. Le phare de Cordouan installé sur les côtes de Charentes fut le 
premier à être équipé de ce système. 
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el de Cours 


1. SYSTÈME CENTRÉ 


On appelle système centré un système formé d’une suite de milieux homogènes séparés 
par des dioptres ayant la même symétrie de révolution. Les centres des dioptres sont ali- 
gnés sur l’axe du système. 

Un système centré est utilisé dans l’approximation de Gauss s’il n’est traversé que par des 
rayons proches de l’axe et faisant avec celui-ci un angle faible (on parle de rayons pa- 
raxiaux). 

Dans l’approximation de Gauss, le stigmatisme approché est réalisé, et tout point À si- 
tué sur l’axe admet un point conjugué À’; de plus, si P et P° désignent les plans perpen- 
diculaires à l'axe et passant par À et À”, tout point B de P et situé au voisinage de À admet 
un point conjugué B” dans P’: c’est l’aplanétisme. La relation qui lie les positions des 
plans conjugués est la relation de conjugaison. 


2. LENTILLES 


2.1. Définitions 

Une lentille est un milieu transparent homogène limité par deux dioptres ; très souvent, 
les dioptres sont sphériques mais l’un d’eux peut être plan. La lentille est dite mince, si 
son épaisseur maximum est très petite devant les rayons de courbure des dioptres. 


Lorsque la lentille sépare deux milieux de mêmes indices, les mesures algébriques FO et 
OF” sont égales et on appelle f” distance focale cette mesure algébrique : 
f'= FO = OF) 


La vergence V de la lentille est définie par : 


ei 


P 


La lentille est dite divergente si f”< 0 . La lentille est dite convergente si f”>0. 


A FAO 


a. Lentille convergente b. Lentille divergente 


2.2. Lentille mince 

On définit pour une lentille mince trois points particuliers : 

- tout rayon passant par le centre optique de la lentille O n’est pas dévié ; 

- tout point passant par le point focal objet F de la lentille émerge de la lentille parallèle- 
ment à son axe optique ; 

- tout rayon parallèle à l’axe optique émerge de la lentille en passant par le point focal 
image F°. 
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La relation de conjugaison d’une lentille mince, dite relation de Descartes, s'écrit : 


La relation de conjugaison d’une lentille mince, dite relation de Newton, s'écrit : 


PA.FA - jf’ 


Le grandissement linéaire y de la lentille est égale à : 


La vergence /,, de deux lentilles minces accolées est égale à la somme des vergences F; 
et V, des deux lentilles : 


Vs = Vi+P, 
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LENTILLES ÉPAISSES 


Étude d'un système centré 
On considère un système centré constitué d’un cylindre en verre d'indice ». Les extré- 
mités du cylindre sont limitées par les deux demi-sphéres de rayon R, = S;C, (face 


d'entrée) et R, = SC, (face de sortie) où S, et S, sont les intersections de l'axe optique 
xx du système avec respectivement la face d'entrée et la face de sortie. Le système est 


plongé dans l'air d'indice égal à 1. On donne la distance S,S, = 2R;. 


1. Déterminer la position, par rapport à S;, du foyer image F', du dioptre de sommet S.. Cal- 
culer la valeur numérique de S,F,'. 


2. Définir le foyer image F' du système et déterminer sa position. Calculer la valeur numérique 
de S,F'. 

3. Montrer que la position du foyer image F' ne varie pas lorsque l'indice n varie légèrement 
au voisinage de la valeur n = 1,5. 


AN.R,=14cm.R,=R,/7 =2 cm,n= 1,5. 


Solution 

CONSEIL : cet exercice ne présente pas de difficulté particulière. La lentille étudiée est une lentille épaisse 
formée de deux dioptres sphériques. Dans ce cas, nous ne connaissons pas, a priori, les positions des points 
focaux puisque nous n'avons pas de relation de conjugaison pour une lentille épaisse. Il faut donc revenir 
aux définitions générales : le point focal image est l'image, à travers la succession des deux dioptres sphé- 
riques, d'un objet situé à l'infini ; le point focal objet forme, à travers la succession des deux dioptres sphé- 
riques, son image à l'infini. 

1. Fest l’image d’un objet à l'infini à travers le dioptre 1 de sommet S;, de rayon de cour- 
bure À, et qui sépare un milieu d'indice 1 et un autre d'indice ». La relation de conjugai- 


son pour le dioptre s'écrit : 


SA, SA, SC R 


où À, est un objet qui donne l’image À, à travers le dioptre 1. 


Appliquons cette relation à F° , image d’un point objet à l'infini : 
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Soit 


A.N. S,F? = 42 cm. 


2. Le foyer image du système est l’image d’un point objet situé à l'infini à travers le sys- 
tème constitué des deux dioptres. D’après la première question, un objet à l'infini forme, 
à travers le dioptre 1, son image en F°. On a donc le schéma synoptique suivant : 


D . dioptre 1 dioptre 2 
Objet à l'infini mu F He F 


Ecrivons la relation de conjugaison pour le second dioptre de sommet S;, de rayon de 
courbure À, qui sépare un milieu d'indice 7 et un autre d'indice 1. Pour ce dioptre, l’objet 
F; forme son image en F°. 


Avec S;S, = 2R,, il vient : 


1 : ñ _ 1 (M 
SF” 5391 + 914 SF —2R,+S,F 
1 nm  ___ 1 #(#=1) 

SF -2R+- TR, SF (2-»)R 


Soit finalement : 


AN. S,F° =-28 cm. 


3. Posons x(n) = —— 


> 


Pour une faible variation dr de #, montrons que la variation dx 
2 
est nulle, ce qui signifiera que la position de F° ne change pas. 


| 2n-1 nn" 17 
d = ———— + —_—— -— dd 
ak) (D-0R CYR, R, | 7 


de En 
(2-n) R; R, 


= 0,5. De même Le 0,5. Il vient donc dx(x) = 0 ce qui 
(2 = n) KR; R 


termine la démonstration. 


Remarquons que 
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Lentille équiconvexe 


Une lentille L équiconvexe (convergente) en verre d’indice », est limitée par deux diop- 
tres sphériques, notés 1 et 2, de centres C; et C, et dont les rayons respectifs À; et R; 
sont tels que : |R.| = |R;| = R. La lentille est un élément d’une paroi séparant deux com- 
partiments, l’un rempli d’eau d'indice 7, l’autre contenant de l'air d'indice #4. 


Un objet réel A.B;, de longueur 10 mm, est placé dans l’eau, à 20 cm du centre optique 
S de la lentille. Les conditions de Gauss sont respectées. 


S; Axe optique 


Eau (r,) Air (7) 


Lentille L|d'indice », 


1.a. Écrire la relation de conjugaison pour le dioptre 1 de sommet S, entre les points conjugués 
À, et A, (situés sur l'axe optique). 

b. Exprimer la relation de conjugaison pour le dioptre 2 de sommet S, entre les points conju- 
gués À, et A.. 

2.a. La lentille L est mince : on confond S,, S, etsS, le centre optique de la lentille. La lentille L 
donne d'un point objet A, un point image A. 

On note S,A, = SA, =pet S,A, = SA, =p'. 

Calculer (n;/p') - (n, /p) et déterminer la relation de conjugaison de la lentille entre les points 
A, et A,. Cette relation ne doit contenir que les seules constantes n,, n., n,, R et les variables 
p et p'. 

b. Calculer les distances focales objet f et image f’ de L. 


c. Calculer la position p' de l'image A,B;. 


AB 
= =}, où y, et y, sont les grandissements cor- 
1279 


respondant respectivement aux dioptres 1 et 2. 


3.a. Calculer le grandissement linéaire y = 


b. Déterminer la taille de l'image A,B;. 


AN. n,= 1,325 ; n, = 1,500 ; n, = 1,000 ; R = 0,25 m. 


Solution 
CONSEIL : cet exercice ne pose pas de difficulté majeure. On peut se laisser guider par l'énoncé. 


1.a. La relation de conjugaison pour le dioptre 1 s'écrit : 
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b. La relation de conjugaison pour le dioptre 2 s’écrit : 
M2 DM _ 


HN 


crie 


SA, SA SC R 


2.a. Avec les notations de l'énoncé et S, = S, =S$, les relations de conjugaison s’écrivent 


MM _ M 
SE RE 
N3_ M _ 3m 
PS DR 


En sommant les deux expressions, on obtient la relation de conjugaison de la lentille : 
M3 M _ 2M-M-n; 
3 LL eme LE 
PP, "p R 
b. La distance focale objet f'est égale à p = SA, lorsque l’image est renvoyée à l'infini 


(p’ = ce). La relation de conjugaison donne alors : 
Tir 2n,-m-n; 


f R 
Soit 
—#: 
Pr on 
La distance focale objet f’est égale à p = SA, lorsque l’objet est à l'infini (p = ce). La re- 


lation de conjugaison s'écrit donc : 


Soit 
he ne 
2-1 -n; 


A.N.f= 0,49 m. f’= 0,37 m. 


c. On peut donc exprimer la relation de conjugaison en fonction de f. 


Fe Pr. 


PP  $f 


On en déduit la position p’ de A;,B;, connaissant la position de l’objet A,B, : 


A.N. Avec p = — 20 cm, p = — 25,5 cm. 


3.a. Le grandissement y des deux dioptres se déduit des grandissements y, et y : 
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mSA, n,;SA, 
Soit 
= - m : Fa 
ne ‘e JP 


AN. y= 1,69 mm. 
b. On déduit de l'expression de 7 la taille de A,B; : 


J AB, 


A,B, = yYA.B, = =— 
L F=? 


AN. AB, = 16,9. 


La loupe de Stanhope 


La loupe de Stanhope est un système constitué d’un petit bloc de verre d’indice » ter- 
miné par une face plane d’un côté et une face sphérique (rayon de courbure RÀ) de l'autre. 
On accole à la face plane un petit objet AB. 

1. Quelle longueur L doit avoir le bloc de verre pour que l'image de l'objet AB se forme à 
l'infini ? 


2. Déterminer la position du foyer image F' de la loupe. 


Solution 
1. 


Pour que l’image de l’objet AB se forme à l'infini, il faut que les rayons issus de B (par 
exemple) émergent du système en formant un faisceau de rayons parallèles. Sur la 
figure ci-dessus, cela revient à dire que l’angle B,OB, = 7, r étant l'angle de réfraction du 
rayon BB, du verre dans l'air : # sinz = sinr. Dans l’approximation des faibles angles, cette 
relation s'écrit : 

nizr 
Dans le triangle OO,B;, on a également : 


i= sin? = àË et OO,-=AB 


d’où T= ràB 


R A — 
Si l’image de AB se forme à l'infini, on a dans le triangle OAB : (BOA) =7 — 5. Par ailleurs, 
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(BOA) vérifie (r—1) = tan(r—:1) = 88 Finalement, la condition pour que l’image de AB 


AB soit: 


R 


n-1 
2. Le point focal image de la lentille de Stanhope est, par définition, l’image d’un objet 
situé à l’infini sur l’axe optique. Soit H le projeté de B, sur l’axe optique, on a HF’ =Z 
car les triangles B, HF’ et BAO sont identiques. Par ailleurs OH = R dans l’approxima- 
tion paraxiale (car BB, est proche de l'axe). On en déduit : 

SF’ = HF’ =2 


se forme à l'infini s'écrit : 38 = (7-1) 


LENTILLES MINCES 


La formule de conjugaison de Newton 


On considère l’image A’B’ réelle d’un objet réel AB à travers une lentille convergente L. 


1. Montrer que y= 


2. Établir la formule de conjugaison de Newton FA: FA'= - f?. 


Solution 


CONSEIL : cet exercice consiste à établir la formule de conjugaison de Newton d'une lentille mince en rai- 
sonnant sur les propriétés géométriques de rayons particuliers émis par l'objet (le rayon passant par le cen- 
tre optique de la lentille, le rayon parallèle à l'axe optique et celui passant par le point focal objet). Il s'agit 
donc d'une question de cours, à connaître absolument ! 


1. Les deux triangles rectangles ABF et JOF sont semblables. Avec AB'=O] et f= FO, 


on a donc : 


AB _ OJ _ FO 


AB AB FA 
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soit 


Y = = 
2. Les triangles rectangles OIF et F’A’B’ sont semblables, on a donc : 


AB _AB _FA 


soit, avec f”= OF’: 


_ AB’ L _FA 
AB #7 
Des deux expressions de y, on obtient FA : FA’ =- = 


Y 


Détermination de la distance focale d'une lentille en 
fonction du grandissement 
On réalise l’image d’un objet réel à travers une lentille convergente de distance focale f” 
L'image est recueillie sur un écran, situé à une distance D de la lentille. On note 4 la 
valeur absolue du grandissement. 
Exprimer la distance focale f ‘de la lentille en fonction de D et a. 


Ecran 


Solution 

CONSEIL : cet exercice ne pose pas de difficulté particulière. 

Pour que la lentille donne de l’objet réel une image réelle, c’est-à-dire que l’on peut ob- 
server sur un écran, il faut que l’objet soit situé avant le point focal objet. le grandissement 
est alors négatif. On en déduit : 


__.,_ AB OA 
a=y= = = = 
B OA 
La loi de conjugaison de Descartes s'écrit : 
1 1 1 
OA OA f 
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Avec OA = D et OA = 2 il vient finalement : 


a 


Relations entre position de l'objet, distance objet/image 
et grandissement 


On considère une lentille mince convergente L de centre optique O et de distance focale 
f°. Sur l'axe optique de L, on dispose d’un petit objet ponctuel lumineux À ; on repère la 


position de cet objet par rapport à la lentille par x = OA. L'image À’ de A à travers la 
lentille est repérée par x = OA. 

1.a. Établir la relation donnant la quantité y = AA’ en fonction de x et de f. 

b. Tracer la courbe représentant y en fonction de x. 

2.a. Donner l'expression du grandissement y en fonction de x et de f. 

b. Tracer la courbe de y en fonction de x. 

3.a. En déduire y en fonction de y et de f. 


b. Tracer la courbe de variation de y en fonction de y. Préciser notamment les valeurs de y pour 
lesquelles y = 1 et y = — 1. 


Solution 
CONSEIL : l'énoncé de cet exercice est très détaillé. Vous pouvez vous laisser guider par les questions. 


1.a. On cherche à calculer la valeur algébrique y = AA = x — x, en fonction de x et de pe 


» 


: | ; 1 : 
A est l’image de À à travers la lentille L, on a donc : = — = = =, soit x’ = ——.Onen 
à x + 


déduit la fonction y : 


L'objet A est un objet réel ; il faut donc étudier y pour x € ]-® ; 0]. Posons Y - ñ et 


= À ; il vient: 
f 
X+1 
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20 
10 
&S 0 
m 
> 
-10 
-20 
-5 -4 3 e 4 0 
X=x/f 
2.a. Le grandissement y est défini par: y= OÀ _ OA+AA , Soit : 
OA O 
= 1 _ = F 
7 +f 
On a donc: 
—: 
Fi 
b. 
20 
10 
Le 0 
-10 
-20 
_ 4 23 2 4 0 
xe € 
jf 


3.a. La seconde relation établie permet d’exprimer x en fonction de yet y: 


1.— 
ne 1 
Y 
On reporte l'expression de x dans la première relation : 


(=. 
À 
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10 


5 
Le 0 
F 2 
D 
” 
-10 
ci 0 1 2 3 


Y 


Lorsque y = 1, on a y = 0. On a alors x = 0, l’image et l’objet sont accolés à la lentille. 
lorsque y=— 1, on a y = 4f: On retrouve le résultat exploité dans la méthode de focométrie 
dite de Silbermann (voir exercice 9, chapitre 5) ; pour un grandissement égal à —-1, l’image 
et l’objet sont distants de 4f: On a alors x = —2f: 


Obtention d'images avec une lentille mince convergente 


On rappelle que la marche des rayons lumineux à travers une lentille convergente vérifie 
les propriétés suivantes : 

- un rayon passant par O, centre optique de la lentille n’est pas dévié ; 

- un rayon incident parallèle à l’axe optique À émerge de la lentille en convergeant vers 
F, point focal image de la lentille ; 

- un rayon incident qui passe par le point focal objet F émerge de la lentille parallèle à A. 
1. Déterminer géométriquement la position de l'image A'B' d'un objet AB en fonction de la 
distance objet-lentille. On étudiera le cas d'une lentille mince convergente dans les trois cas 
suivants et on précisera dans chaque cas la nature de l'image obtenue : 

a. l'objet est réel, situé avant le point focal objet F ; 

b. l'objet est réel, placé entre le point focal objet F et le centre optique © de la lentille. 

c. l'objet est virtuel. 

2. Dans chaque cas étudié, préciser si le calcul du grandissement linéaire ou du grossissement 
de l'objet est possible. 


Solution 


CONSEIL : cet exercice est une application directe du cours. Il s'agit de déterminer, par une construction 
géométrique, les caractéristiques de l'image d'un objet à travers une lentille mince. On utilisera bien sûr les 
propriétés de rayons particuliers. 
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Lorsque l’objet réel est placé devant F, l’image obtenue est plus grande que AB et on ob- 
tient une image réelle. En éloignant l’objet réel du plan focal objet, on obtient toujours 
une image réelle inversée dont la taille diminue. L'objet AB placé à 2fde la lentille est 
un cas particulier utilisé en focométrie (voir exercice 8, chapitre 5, méthode de Bessel). 
L'objet AB placé à l'infini, c’est-à-dire à au moins 5fde la lentille est également utilisé 
en focométrie (voir exercice 7, chapitre 5, méthode de l’objet éloigné). 


b. 


L'objet est réel et il est maintenant situé entre le foyer objet F et le centre optique O de 
la lentille L. À la sortie de L, le faisceau de rayons provenant de AB diverge. On obtient 
une image virtuelle agrandie et droite. 


c. 


L'objet est virtuel et placé entre O et F”: l’image est réelle, droite et de taille inférieure à 
celle de AB. 

2. Le grandissement linéaire peut être calculé sauf si l’objet est à l'infini, ou si l’image est 
à l'infini. Le grossissement peut, lui, toujours être calculé car l’angle sous lequel est vu 
l’objet à l'infini (ou une image à l'infini) est fini (mesurable). 
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Images à travers une lentille mince divergente 


1. Déterminer géométriquement la position de l'image d'un objet AB en fonction de la posi- 
tion de l'objet face à une lentille mince divergente. On note f' la distance focale de la lentille, 
O son centre, F et F' respectivement ses points focaux objet et image. On étudiera le cas de 
la lentille mince divergente dans les trois cas suivants : 


a. l'objet est réel ; 

b. l'objet est virtuel entre O et F; 

c. l'objet est virtuel au-delà de F. 

2. Quelle différence d'observation y a-t-il entre une image réelle et une image virtuelle ? 


Solution 
CONSEIL : cet exercice est, dans l'esprit, identique au précédent. 


1.a. La figure ci-dessous montre la construction géométrique de l’image A’B’ de l’objet 


AB. 


L'image se forme dans l’espace objet, elle est donc virtuelle, plus petite que AB et droite. 


b. 


Pour un objet virtuel, situé entre O et F, on obtient une image réelle, droite, plus grande 
que l’objet. 


c. 
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L'objet est virtuel et placé au-delà du plan focal objet F. On obtient une image virtuelle 
inversée. 


2. Une image, qu’elle soit réelle ou virtuelle, peut être observée à œil nu ; si l’image est 
réelle, il faut que l’œil soit placé derrière l’image de façon à recueillir un faisceau diver- 
ent. Ainsi, à l’œil nu, on ne peut pas distinguer une image réelle d’une image virtuelle. 
À l'inverse, un écran permet de distinguer l’image réelle d’une image virtuelle. À l'aide 
d’un écran, on peut visualiser une image réelle (donc visible) ce qui n’est pas le cas d’une 
image virtuelle. Dans le cas d’une image réelle (a), on obtient une image nette sur l'écran. 
si l’image est virtuelle (b), cela n’est pas possible : en déplaçant l'écran, on recueille une 

tache dont la taille diminue lorsque l’on approche l'écran de la lentille. 


a. b. 


A A +" 


P, P, P, P, P, P, 


Image d'un objet à travers une lentille mince 


1. Un objet AB de 3 cm est placé à 8 cm devant une lentille convergente de distance focale 
20 cm. Déterminer la position et la nature de son image. 


2. À travers cette lentille, on veut obtenir d'un objet réel une image réelle quatre fois plus 
grande que l'objet. À quelles distances de l'objet faut-il placer la lentille et l'écran ? 


Solution 


CONSEIL : cet exercice comporte deux questions indépendantes. Il s'agit, dans la première question, de 
donner les caractéristiques de l'image A'B' d'un objet AB à travers une lentille mince convergente ; c'est 
une application directe du cours. Dans la deuxième question, il faut traduire l'énoncé : l'image est réelle et 
quatre fois plus grande que l'objet. Si l'image est réelle et agrandie, le grandissement est nécessairement 
négatif (y = - 4) ; il reste à écrire la relation de conjugaison sur OA = x et OA' = yx pour conclure. 


1. La relation de conjugaison des lentilles donne pour l’image À’ de A à travers la lentille 
de centre O et de distance focale f”: 


L 1 1 
OA OA f 
On en déduit la position de A : 
OA f 
OA = — J 
OA +f 
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A.N. D’après l’énoncé OA =- 8cm. OA’ = -13,3cm. Donc A’B° est une image 
virtuelle. Pour déterminer la taille de l’image, on utilise le grandissement de la lentille. Le 


grandissement y donne la taille de l'image A’B° en fonction de la taille de l’objet AB : 


,-FF 07 
AB OA 
AB’ = yAB 


13,3 
8 


2. On veut obtenir de l’objet AB une image A’B’ réelle et quatre fois plus grande. Si l’ima- 
] £ nl PSS 
ge est réelle, elle est renversée. On veut donc un grandissement y négatif, égal à — 4. 


AN.7y-= 


. AB’ = 5 cm. L'image est virtuelle, droite et plus grande que l’objet. 


Posons OA = x, il vient OA” = y x. On écrit la relation de conjugaison : 
Lo ee 
Yx x f 

On obtient x : 


OA - x EDP 16 em 


OA = (1-y}f = 80 cm. 


Il faut donc placer la lentille à 16 cm de l’objet et l’écran à 80 cm. 


Image à travers un système dioptre/lentille 


On projette sur un écran l’image d’un petit objet O placé au fond d’une cuve. Au-dessus 
de la cuve, à une distance 9 = 20 cm du fond, on place une lentille convergente de dis- 
tance focale f”= 10 cm. 
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La cuve est vide. On obtient une image nette de l'objet O sur l'écran E lorsque l'écran 
est placé à la distance D derrière la lentille. 


1.a. Donner l'expression de la distance D de la lentille à l'écran en fonction de d et f!. 
b. Calculer D. 
On remplit la cuve d'un liquide d'indice n sur une hauteur H = 15 cm. 


O 


Pour observer une image nette de O sur l'écran, on doit reculer celui-ci d'une distance x. 
Exprimer la distance d' par rapport à la lentille de l'image de O par le dioptre. On se placera 
dans l'approximation paraxiale. 

3. Calculer n en fonction de d, x, f etH. 


Solution 


CONSEIL : cet exercice comporte deux « parties » ; dans la première, le système étudié est simplement 
constitué d'une lentille de projection, donc convergente ; il suffit de traduire le fait que l'écran doit recueillir 
l'image de l'objet placé au fond de la cuve. 

Dans la deuxième partie, la cuve étant partiellement remplie d'eau, l'objet forme son image à travers la suc- 
cession dioptre eau/air et lentille. Il faut traduire maintenant le fait que la position de l'image a changée, 
la nouvelle position de l'image étant à la distance x de l'ancienne. 


1. Lorsque la cuve est vide, la lentille de centre C donne de O une image O” sur l'écran : 
O et O’ sont deux points conjugués qui vérifient la relation de conjugaison de Descartes : 
A 
CO’ CO f 


On en déduit la distance D : 


Avec CO = - 4, on a donc: 
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A.N. D = 20 cm. 
Notons que D est bien une quantité positive car l’objet O donne une image O réelle si et 
seulement si il est placé avant le point focal objet, soit si > f 


: ; PR liquide/ai lentille L ; 
2. Le schéma synoptique s'écrit ici: O — O7. O’ est l'image 
de O à travers le dioptre liquide/air : notons M le point de l'interface à la verticale de O, 
on 4: 


O __ MO 


n 1 
Avec CM=H-4d<0et MO=- A, il vient : 


CO = CM+MO -H-4-Ë- H(i-1)-4 
Finalement : 
dre Af _1 } d 
n 
3. O’ devient objet pour la lentille L et O” son image ; on a donc: 


1 dl. : 


CO” CO f 
Soit 


== COŸ (CM+MO')f 


CO +" (CM+MO)+f 


Avec CO” = D + x, on obtient : 


Hfi-1)-a+r 


On a donc après simplification : 
” (f-D-x)H 
(H-d)f-D-x)-(D+xÿf 


AN.n=1,3. 
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Chapitre ES 


Association de lentilles 
et de miroirs 


Un peu d'histoire 


La construction des premiers télescopes 


Le télescope à réflexion a été inventé par l'anglais James Gregory en 1663 puis perfectionné 
par Isaac Newton quelques années plus tard. 

Le télescope va progressivement remplacer la lunette astronomique car ses qualités sont 
nombreuses : 

- les aberrations chromatiques sont supprimées puisque la lumière est réfléchie et non plus 
réfractée ; 

- la forme parabolique du miroir primaire donne d’un objet ponctuel placé à l’infini une 
image rigoureusement stigmatique ; 

- il est plus facile techniquement de fabriquer un grand miroir qu'une grande lentille con- 
vergente. Le diamètre d'ouverture de l'appareil est donc plus important ; 

- enfin, la taille d'un télescope, pour des distances focales identiques à celles d’une lunette, 
est moindre. On obtient un instrument plus compact. 

Le télescope a connu de multiples améliorations au cours du temps et le premier à avoir 
placé un miroir en verre argenté a été Léon Foucault (1819-1868). Ce savant du 
XIX® siècle est connu pour avoir mis en place un pendule oscillant en février 1851 au Pan- 
théon pour l'installer en mars de la même année à l'observatoire de Paris. Il est aussi celui 
qui sut argenter la face avant d’un miroir de verre utilisé dans les télescopes. Le dépôt d’ar- 
gent permettait d'obtenir des miroirs d’argent réfléchissants de bonne qualité contraire- 
ment aux anciens miroirs en bronze poli qui étaient peu réfléchissants et que l’on 
employait alors. Le premier télescope de Léon Foucault équipé d’un miroir en verre date 
de 1859 et se trouve encore à l'observatoire de Paris. Aujourd’hui les télescopes réflecteurs 
ne sont plus argentés mais aluminés dans une chambre à vide. 

Le plus grand télescope, constitué d’un miroir monobloc, est installé sur le site de la Silla 
au Chili, et le diamètre du miroir primaire est de 8 mètres. Il fait partie d’un ensemble de 
quatre télescopes du programme européen VLT (Very Large T'elescope). 
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ASSOCIATION DE LENTILLES ET DE MIROIRS 


Constructions géométriques et associations de lentilles 


À l’aide d’une lentille mince convergente L, de centre O,; et de distance focalef? = 4 cm, 
on obtient une image AB, d’un objet réel AB de 1 cm de hauteur et placé à 6 cm de la 
lentille. 


1. Faire un schéma à l'échelle 1/2 sur l'axe optique et 3/2 dans la direction perpendiculaire et 
déterminer graphiquement la position et la taille de l'image A;B.. 


2. Retrouver ces résultats par un calcul. Quel est le grandissement y, ? 

La lentille L, est remplacée par une lentille divergente L, de centre O, et de distance focale 
f,=-5 cm. 

3. Reprendre les deux premières questions avec cette nouvelle lentille. 


On considère l'association des deux lentilles L, et L,, L, étant placée à d = 3 cm derrière L.. 
L'objet est toujours à 6 cm devant la lentille L.. 


4. Reprendre les deux premières questions pour l'association de ces deux lentilles. On tracera 
le chemin de deux rayons particuliers à travers le système. 


Solution 
CONSEIL : un exercice sans aucune difficulté particulière. 
1. Représentons le rayon © issu de B et passant par le centre optique de la lentille : ce 


rayon n’est pas dévié. Le rayon © issu de B et parallèle à l’axe optique rencontre la len- 
tille en B, ; Le rayon émergeant de la lentille est porté par la direction B,F° . On constate 


que le faisceau émergeant de la lentille est convergent : l’image est réelle. 


On mesure graphiquement OA, = 12 cmet A,B, =-2 cm. 


2. L'objet est réel, on a donc O,A = — 6 cm. Pour déterminer la position de l’image A’ 
de A à travers la lentille, on utilise la loi de conjugaison des lentilles minces : 
ho x 
OA, OA fi 


On en déduit la position de A; : 


OA, = us f 
OA fi 


AN. O.A, =12 cm. 
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Le grandissement y, donne la taille de l'image A;B, en fonction de la taille de l’objet 


AB : 


æ 


= AB 1 = A 
AB OA 


AB, - y: AB = —2 cm. L'image est réelle et inversée. 


Y: 


3. On utilise les mêmes rayons © et ® que précédemment. La partie du rayon F°,B; ne 
correspond pas à un chemin effectivement suivi par la lumière, on le représente donc en 
pointillé. Ici, le faisceau émergeant de la lentille est divergent : l’image est virtuelle. 


On obtient graphiquement O,A, = — 2,6 cm et A,B,=0,47cm. 
Le calcul conduit à O,A,=-— 2,7 cm et y, = — 0,45 (soit A,B, = 0,45 cm). 


4. Nous décomposons la construction des trajets des rayons en trois étapes. 
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Figure a : On positionne l’image B, de B à travers la première lentille. Attention, cette image 
n’est pas observable car “elle n’existe pas”. En effet, les rayons lumineux © et ® rencontrent 
la lentille L, en C;, et C ;, avant de converger en B;: la partie des rayons © et @ après L, 
(C:1B1 et C 12B1) est donc représentée en pointillée. 

Figure b : B; est un objet (virtuel) pour la lentille L,. Aucun rayon n’est effectivement 
émis par B;: tous les rayons sont en pointillée. On peut cependant déterminer l’image de 
B, à travers L, en utilisant les propriétés usuelles (rayon issu de B,; et passant par le centre 
optique O, et rayon issu de B, parallèle à l’axe optique) : on obtient ainsi B’ qui est éga- 
lement l’image de B à travers l'association des deux lentilles L,; et L. 

Figure c : On peut maintenant compléter le trajet des rayons lumineux © et @ 
«interrompus » en figure a aux points Cr et Cr2. On sait que le faisceau lumineux émer- 
geant de L, est un cône de sommet B”. Ici, le cône est divergent car B’ est une image vir- 
tuelle. On trace en pointillée le trajet BC: et B’C2. Les prolongements de B’Cx, et 
B’C;, sont représentés en traits pleins : ils correspondent aux trajets effectivement suivis 
par les rayons © et ©. 


On obtient graphiquement : O,A’=11,5cm et A’B’=2,5 cm. 
Pour retrouver ce résultat par le calcul, il suffit de déterminer l’image A’B’ de AB, à tra- 
vers L, (le calcul de la position et de la taille de AB; à été effectué en 2.). On a: 


1.1 _1 
OA OA, f; 
On en déduit la position de A: 
QE (O0: OAÏ: 
(0,0, + OA.) +f 


Le grandissement total y est donné par : 


_ AB _ A’B’ASB,_ OA OA, 
AB AB,AB OA, OA 


1 


AN, OA = 11,95 cm, Y=2,5. 


Association de deux lentilles 


On observe un objet de 20 m de hauteur, perpendiculaire à l'axe optique d’un système 
constitué de deux lentilles : la première est une lentille convergente de distance focale 
fi = 20 cm et la seconde une lentille divergente de distance focalef”, = — 5 cm. Les deux 
lentilles sont séparées d’une distance e = 10 cm. L'objet observé est placé à ZL = 2 km de- 
vant la lentille convergente. 

1. Déterminer la position et la taille de l'image à travers la lentille convergente lorsqu'on en- 
lève la lentille divergente. 


2. Déterminer la position et la taille de l'image à travers le système des deux lentilles. 
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Solution 


CONSEIL : cet exercice ne présente pas de difficulté majeure. Pour déterminer l'image d'un objet à travers 
la succession de deux lentilles L, et L,, le plus simple consiste à utiliser l'image intermédiaire de l'objet à 
travers L, ; cette image intermédiaire sert d'objet pour L, qui en forme une image correspondant à l'image 
de l'objet à travers L, + L,. 


1. Notons Ole centre optique de la première lentille L; convergente. L'objet AB donne, 
à travers la lentille L;, une image AB, qui vérifie : 


Re nn 
OA, OA fi 
d’où 
OA, = CS 
O,A+fi 


AB Om _f: 


Avec O,A = —L, on a finalement : 


O,A, = . = f1 (A, est au point focal image de L;) 


le 
AB - {À 


A.N. OA, = 20 cm; AB, = 2 mm. 
2. Le schéma synoptique est le suivant : 
AB__" A:B: AB 


On a déterminé les caractéristiques de AB, en 1. Il reste à caractériser A’B’, image de AB 
q Ù 8 


L 


à travers l’ensemble L.-L, ou encore, image de AB, à travers L.. 


Déterminons la position de AB’: 


Avec O,A, = O,0,+O,A, = -e+ Pers il vient : 
[Lfi-e(L-f)1f _F-eÿ 
OA "Lfi (f:—e)(L — f:) FRE 


A.N. O,A’ = —10 cm. 


Le grandissement correspondant est : 


AB OA FE) 


F°3B OA Lip: -dU-f) 
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Soit finalement : 


> 


_  Pfi 5m. __ fifi ms 
LG fe) 


Détermination des foyers d'un doublet de lentilles 


Un doublet est formé de deux lentilles convergentes, la première L; de distance focale 
fi = 15 cm et la seconde L, de distance focale”, = 10 cm. Les centres optiques O: et O, 
des lentilles sont distants de e = 5 cm. On rappelle que le foyer objet est, par définition, 
un point de l’axe optique dont l’image à travers le système est renvoyée à l'infini. Le foyer 
image est, par définition, l’image d’un objet de l'axe optique à l'infini. 

Déterminer les positions des foyers objet et image de ce doublet. 


Solution 

CONSEIL : comme dans l'exercice précédent, on s'intéresse ici à l'image définitive A’ d'un objet À à travers 
une succession de deux lentilles L, et L,. On utilisera l'image intermédiaire de A à travers L,, dont l'image 
à travers L, forme l'image définitive A". On se souviendra également que, par définition, le point focal objet 
F donne, à travers L, et L,, une image à l'infini. De même, le point focal image F' est le point image, à travers 
L, et L,, d'un objet situé à l'infini. 

Pour déterminer le point focal image F° du doublet, on considère un faisceau incident 
constitué de rayons parallèles à l’axe optique. Le faisceau rencontre L; et converge au 
point focal image F’; de L.. Fest donc l’image de F”; à travers la lentille L;. On a : 


RS 
GORE 


On en déduit la position de F: 


OF . (0,0:+O,F)f: _Ce+ ff 
(0,0, + O,F°) + f —e+fitfs 


AN. OF =5 cm. 
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Sur la figure ci-dessus, on prend un faisceau quelconque issu d’un objet AB à l'infini, on 


note A,B, l’image de AB à travers L; et A’B’ l’image de AB, à travers L,. On a alors 


A =F. 


Pour déterminer le point focal objet F du doublet, considérons un faisceau émergeant de 
L, et constitué de rayons parallèles à l’axe optique. Ce faisceau provient du point focal 
objet F,. F est donc l’objet donnant, à travers L;, une image en F, suivant le schéma 


synoptique : 


Li L2 


F RS. 


Écrivons la relation de Descartes pour (F, E;) conjugués à travers L, : 


On en déduit la position de F : 


ie (OO,+OE)S, _ (eff 


-(0:0,+0,F) +f, tft fs 
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Foyer image d'un doublet 


Construire le foyer image F' du doublet schématisé ci-dessous. On tracera le chemin parcouru 
par deux rayons particuliers. 


Solution 
CONSEIL : cet exercice est, dans l'esprit, identique au précédent. 


Le point focal image est, par définition, l’image d’un faisceau de rayons parallèles à l'axe 
optique. Un faisceau de rayons parallèles entre eux et non parallèles à l'axe optique con- 
verge en un point du plan focal image. La figure ci-dessus montre la construction du plan 
focal image. 

On construit l’image A,B; du faisceau à travers la lentille L; convergente : pour cela, on 
utilise deux rayons © et © particuliers : 

- le rayon © passe par le centre optique O, de la lentille : il n’est pas dévié ; 

- le rayon ® passe par le point focal objet F; de la lentille : il émerge parallèlement à l'axe 
optique. 

L’intersection des deux rayons émergents, qui correspond à B;, se situe derrière la lentille 
L, ; il faut représenter en pointillé la partie des rayons derrière L, (JB, et KB.) car ils cor- 
respondent à des chemins qui ne sont pas effectivement suivis par la lumière. 

AB, sert d’objet pour la lentille L, divergente. On trace en pointillé deux rayons conver- 
geant sur l’image B’ de B, à travers L, en utilisant deux rayons particuliers issus de B, : 

- le rayon B,JB’ part de B, parallèlement à l’axe optique. Le rayon émergeant de L, est 
porté par la direction JF”, par définition du point focal image (F)) ; 

- le rayon B;B’ est porté par la direction O,B, et n’est donc pas dévié. 

B° étant défini, on peut terminer la marche des rayons © et © : on trace en traits pleins 
les rayons émergeant de la lentille L, et portés respectivement par les directions JB’ et 
KB’. 
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Le point B’ appartient, par définition au plan focal image du doublet ; le point F’ est le 
point intersection du plan focal image et de l'axe optique. 
On voit sur la construction de la figure ci-dessus que ce point coïncide avec le point focal 


objet de la lentille L.. 


Étude d'un système afocal à trois lentilles 


Un système optique centré, d’axe optique A, est constitué de trois lentilles minces L;, L, 
et L; de distances focales respectives, f; et f;et de centres optiques O;, O,et O;. On 
pose 4 = O,0, et d, = O,0:. 

1.a. Donner la définition d'un système afocal. 

b. Établir la relation liant f,f; ,f; , d, et d, pour que l'association des trois lentilles soit afo- 
cale. 

c. Calculerf, pourf, =f', = 0,5 m, d, =1 met d, = 0,25 m. 

2. Avec les données de la question 1), effectuer une construction géométrique et déterminer 
le grandissement transversal y du système et le grandissement angulaire G. 


3. Déterminer la position de l'image par le système afocal du point focal objet F, de la pre- 
mière lentille. On notera ce point D". 


Solution 


CONSEIL : comparé aux deux exercices précédents, cet exercice comporte deux difficultés supplémentai- 
res. Tout d'abord, on considère l'association de 3 lentilles L, L, et L; (et non plus 2). La seconde difficulté 
vient du fait que le système est afocal. Il faut traduire cette propriété de la façon suivante : si l'objet A est 
à l'infini, son image à travers la succession des 3 lentilles est également à l'infini. Ceci traduit le fait que 
les points focaux objet et image sont tous les deux renvoyés à l'infini. 


1. a. L'objet de cet exercice est l'étude d’un système afocal constitué de l'association de 
trois lentilles. Un système afocal est un système dont les foyers objet et image sont ren- 
voyés à l'infini. À travers un système afocal, un objet à l'infini forme son image à l'infini. 
Dans le cas de l'association de trois lentilles, le schéma synoptique s’écrit : 


L L L 
_ 1 P*, 2 F; 3 _ 


Par définition, l’objet à l'infini forme son image à travers L; au point focal image F”; de 
L;. L'image finale est à l'infini. Cette image a pour objet à travers L, le point focal objet 
F, de L;. On en déduit la condition nécessaire et suffisante pour que le système soit 
afocal : l’image du point focal image F”; de la première lentille à travers la lentille L, coïn- 
cide avec le point focal objet F,; de la troisième lentille. 


b. Traduisons cette condition en utilisant la loi de conjugaison de Newton : 
EEE, = -f; 

avec F,F, = F0, +0,0,+O,F; = f2-d+f 

et F”,5= F,0,+0,0,+O.F,--f5+42-f 


La condition s'écrit donc : 


di + FIX f2+ fa = o 
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c. La distance focale f} s'écrit : 
PAACERCER 
 fi+fs-d-d 
AN. f; =—0,5 m. La lentille L, est donc divergente. 
2, 


FO. 
AB OL # 
Or : 
BOF. fi , OP, At f 
1 OF, d&-f h OF, LE 
soit : 
,-G=PP 
(4-f}f 
AN. y=-—2. 


Avec G = G; G, G;et Y= Yi Y il vient yG = [ [y:G. On a pour chaque lentille 7G; = 1, 


on obtient donc : 


cerf 
CÉRDIE 
AN. G=-0,5. 
3. On cherche l’image à travers le système du point focal objet F; de la première lentille. 
Le schéma synoptique s’écrit : 
L L 


EF 7" > 


Ls 
F; 


(ON 


Le point ® est l’image de F’, à travers L;. Appliquons la relation de conjugaison de 
Newton : 


F,F, F’,0 = —f;" 
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Avec F.F,= F,0,+0,0,+ O:F} = fi d, + f°, il vient : 


2 


AN. F0 =1m. 


Puissance d'un système lentille/miroir 


On considère un système lentille/miroir plan, placé de façon à ce que la distance du mi- 
roir au point focal image de la lentille soit égale à . La distance focale de la lentille con- 
vergente est notéef. Un observateur place son œil en € à la distance 4 du point focal 
objet de la lentille. 

1. Établir une relation entre a, b et f pour que l'observateur en C voit l'image de son œil à 
l'infini ? 

2. Calculer la puissance de l'ensemble (miroir + lentille) en fonction de a. 


Solution 


CONSEIL : l'œil de l'observateur est un objet pour ce système dont on cherche à déterminer, dans la pre- 
mière question, l'image C'. On utilisera pour cela les images intermédiaires à travers la lentille et le miroir 
(les rayons lumineux issus de C rencontrent deux fois la lentille, à l'aller avant de rencontrer le miroir et au 
retour après réflexion sur le miroir). Le calcul de la puissance ne pose pas de difficulté une fois que les ca- 
ractéristiques de l'image C' de C sont définies. 


1. L'objectif de cet exercice est de déterminer la puissance d’un système constitué de l’as- 
sociation d’une lentille et d’un miroir plan. Notons C, et C, les images intermédiaires de 
l'œil € de l'observateur et C” l’image finale à travers le système lentille + miroir plan ; le 
schéma synoptique s'écrit : 


C lentille G, miroir er lentille C 


Pour que l’image définitive C’ soit renvoyée à l'infini, il faut que C, coïncide avec le point 
focal image F° de la lentille ; en effet, le sens de propagation de la lumière est inversé après 
réflexion sur le miroir et le point focal image devient, pour ce sens de propagation, le 


point focal objet donc C, = F°. 
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C, est l’image de C,; à travers le miroir, soit : 


MC,=CM-FM-% 
Enfin C,; est l’image de C à travers la lentille. La loi de conjugaison de Newton entre C 
et C, s'écrit : 


FO.FC - -f. 
En outre, FC, = FM+MC, = 24 et FC =-4 donc: 
2ab =f” 


C’ à l'infini 


2. La puissance du système est définie par : 
» 


œ 
FFED 


où CD est la taille de l’objet (ici, l’œil de l'observateur) et & l'angle sous lequel est vu 
l’image de CD à travers le système. 


Si 


(CD, = CD, car le grandissement d’un miroir plan est 1) avec : 


y - QD: - OC, _OC+CM+MC._ f +20 

CD OC OF+FC Fra 
On obtient finalement, en prenant la valeur absolue de y car la puissance est une quantité 
positive : 
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D. LL Jr 
© CD f{f#+a) 
La condition établie en 1. permet d’exprimer # en fonction de a et f”: 2h = fa, soit 
finalement : 


FOCOMEÉTRIE 


La méthode de l'objet éloigné 


La méthode dite de « l’objet éloigné » est une manière simple et rapide de déterminer 
approximativement la distance focale d’une lentille mince convergente. On note A’B7 
l’image à travers la lentille d’un objet AB placé « loin » de l'écran. 

1. Où faut-il placer un écran d'observation pour recueillir l'image A'B" ? 


2. En déduire la distance focale de la lentille et préciser le terme « loin » pour la position de 
l'objet. 


Solution 


CONSEIL : cet exercice ne présente pas de difficulté particulière ; la méthode proposée consiste à déter- 
miner expérimentalement la distance focale d'une lentille convergente. Il faut simplement traduire dans 
l'énoncé la notion d'objet placé « loin » qui revient, dans les équations, à considérer l'objet à l'infini. 


1. Si l’objet est loin de la lentille, à la limite à l'infini, on peut considérer que l’image réelle 
se forme dans le plan focal image. 


2. La mesure de la distance du centre optique à l’écran donne une mesure approximative 
directe de la distance focale de la lentille. Le terme « loin » signifie simplement que la dis- 
tance de l’objet à l’écran est très grande devantf”; c’est ce qu’on désigne usuellement par 
l'infini. Cette méthode n’est évidemment pas très précise. En effet, même si l’objet est 
très éloigné, on néglige sa contribution dans la relation de conjugaison : 


OS I 


f OA OA OA 
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La méthode de Bessel 


Avec une lentille mince convergente L, située entre un objet réel AB et un écran placé 
à une distance D de l’objet, on forme sur l’écran l’image A’B’ de l’objet AB. 


1. Déterminer la relation qui lie D à la distance x = AO. 


2. Étudier cette relation sur un domaine de x compris entre 0 et + c. Tracer le graphe de D(x) 
et l'interpréter physiquement. 


3. Montrer graphiquement que, pour une position donnée de l'objet et de l'écran, il existe 
deux positions de la lentille, distantes de d, qui permettent d'obtenir une image nette sur 
l'écran. 

4. Exprimer la distance focale image f de la lentille en fonction de D et de d. 

5. Calculer f’ pour les valeurs D = 100 cm et d = 50 cm. 


Solution 


CONSEIL : un nouvel exercice, qui présente une méthode de focométrie, sans difficulté particulière. Lais- 
sez-vous guider par les questions. 


1. La distance qui sépare l’objet de l’image D = AA’ = AO +OA’. 


En utilisant la relation de conjugaison 1.1 likese OA, on obtient : 
OA O4 
en 
TM 
# 
D = x+ 


Soit finalement 


2 


2.Ona D(x) - rar Lorsque x varie entre 0 et l'infini, on obtient les variations de D(x) 
X cm 


représentées sur la figure suivante. 
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D” 


-30 


xf 


Pour 0 < x <f”, D(x) est négatif, c’est-à-dire que l’image se forme d’une part devant la 
lentille (elle est donc virtuelle) mais également devant l’objet AB, elle est donc agrandie 
puisque le rayon BO passe également par B”. L'image est réelle si elle se forme derrière la 
lentille, c’est-à-dire si D(x) > x. Ceci est obtenu pour x >f” (figure ci-dessus). 


3. Pour une position relative donnée de l’objet et de l’écran (c’est-à-dire pour une valeur 
de D), on peut obtenir deux positions de la lentille (c’est-à-dire notamment, deux valeurs 
de x). 

La figure ci-dessous représente un agrandissement de la courbe D(x) pour une image 
réelle D > x : il apparaît que pour D > 4f, la droite D(x) = cte correspond bien à deux 
valeurs distinctes de x. Pour ces deux positions de la lentille par rapport à l’objet, l’image 
se forme à la même distance de l’objet. Si on note x; et x, ces deux valeurs de x conduisant 
à la même valeur de D, on a d = x, — x. 


6 


x 


4. Reprenons l'équation D(x) = . Trouver x pour une valeur de D donnée revient 


2 
7 
x—f 
à résoudre le polynôme du second degré en x: 


x — Dx + Df=0 
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Les solutions de ce polynôme s’écrivent : 


x, - P=dD'-4Df D+WD'-4Df 

2 2 
On retrouve bien sûr la condition obtenue graphiquement à la question précédente, à sa- 
voir que ces deux racines n’existent que si D > 4f”(condition pour que le discriminant du 
polynôme soit réel). On obtient pour d: 


d = xx, = ND'-4Df 


L'expression de f’en fonction de Z'et D est : 


et X2 = 


L'application numérique donne f”= 18,75 cm. 


Méthode de Silbermann 


Pour mesurer la distance focale d’une lentille convergente, on peut utiliser la méthode 
suivante, appelée méthode de Silbermann. On place sur un banc optique une source ob- 
jet, un écran et la lentille dont on cherche à déterminer la distance focale ; on note O le 
centre optique de la lentille, F et F° ses points focaux respectivement objet et image. On 
place la lentille entre la source objet et l'écran de façon à obtenir un grandissement li- 
néaire égal à — 1 : l’image de la source est de même taille et inversée. L'objet de cet exer- 
cice est de montrer que la distance entre la source et l'écran permet de mesurer la 
distance focale de la lentille. 


1. Déterminer la relation entre les positions des deux points conjugués A et A’, dits antiprin- 
cipaux, donnant un grandissement de —1. 


2. Comment déduit-on la distance focale de la lentille ? 
Solution 
1. Notons AB’ l’image de l’objet AB à travers la lentille ; on a alors la relation de 


conjugaison : 
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ne 
OA OA f 


Le grandissement est égal à —-1, on a donc par ailleurs : 


On en déduit les positions de l’objet et de l'écran : 
OA = -OA-2f 
2. Dans la méthode de Silbermann, le réglage donnant un grandissement de —1 est réalisé 


lorsque la distance de l’objet à l’écran est égale à AA’ = 4f” La mesure de cette distance 
q ] 8 
permet de déterminer la distance focale de la lentille. 


Méthode d'autocollimation 


On place un miroir plan M contre une lentille mince convergente L de centre 
optique ©. Un point objet À de l’axe optique a pour image définitive à travers le système 


lentille-miroir un point A’ sur l’axe. On note x la mesure algébrique OA et y la mesure 
algébrique AA’. 

1. Déterminer y en fonction de x et de f". 

2. Étudier et tracer l'allure de Y = y/f' en fonction de X = x/f. 

3. Pour quelles valeurs de x l'image A' est-elle réelle ? 


4. Pour quelles positions de x la mesure de f' est-elle la plus simple ? Que vaut alors le gran- 
dissement ? 


Solution 


CONSEIL : le système utilisé dans la méthode d'autocollimation est constitué de l'association d'une len- 
tille (dont on cherche à déterminer la distance focale) et d'un miroir. Il faut donc traduire le fait que les 
rayons issus de A traversent la lentille, se réfléchissent sur le miroir et retraversent la lentille pour former 
finalement l'image A' de À ; on doit donc appliquer la relation de conjugaison de la lentille (F'° image in- 
termédiaire), du miroir (seconde image intermédiaire) et à nouveau de la lentille (image définitive). 


1. Le schéma synoptique du système optique s’écrit : 


Lentille L Miroir Lentille L 


A A; At 
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Déterminons les positions des images successives À;, À, et À”. A, est l’image de A à tra- 
vers la lentille de centre © : 


d’où 


A, est l’image de À; par le miroir. On a donc : 
+ 


AT 


0-02 


» 


À, est derrière la lentille, le principe de retour inverse de la lumière donne : 


Le 1. + 
OA OA, f 
d’où 
où OP. 
f-OA; 2x+f 
On a finalement 
ji 2x(f°+ x) 


Sur le schéma ci-dessus, le miroir est artificiellement décalé de la lentille afin de mieux 
comprendre le cheminement des rayons lumineux maïs on a utilisé le point O pour cons- 
truire l’image AB, de A,B, par le miroir. 


2. Posons y =f”Yet x =f’X, on obtient Y =f(X) avec : 


__2X(1+X) 
JO = xs 
pour X variant dans ]-c ; 0] (car À est un objet réel pour le système). 
Dre ei 


On calcule alors f(X) = 2 


. Le sens de variation de f'est donné par le signe 


(2X +1) 
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def, c'est-à-dire le signe du polynôme du second ordre : P(Y)=—2X°-2X-—1. 

Le discriminant de P(X) est égal à D = — 4 ; P(X) garde donc un signe constant et négatif 
(par exemple, P(0) = — 1). La fonctionf(X) est donc décroissante sur ]-ce ; 0]. f(X) a les 
caractéristiques suivantes : 

- elle s'annuleen X=0et X=-1; 

- elle tend vers -c pour X=—1/2 et vers + en X=—1/2 ; 

- elle se comporte comme — X quand X tend vers — co, 


La figure ci-dessous représente l'allure de Y =/(X). 


Sur ce graphe, on a tracé la droite Y = — X, qui délimite les régions de x correspondant à 
la formation d’une image réelle ou virtuelle. 


3. L'image est réelle si OA < 0 c’est-à-dire si AA <-OA’. 
Dans la zone correspondant à XE ]-c ;—1/2[, f(X) <-— X, la condition AA <-OA 


est vérifiée. Elle correspond à un objet A placé entre -c et le milieu de OF. 


Dans la zone correspondant à X € ]— 1/2 ; 0], fCX) > — X, la condition AA’ <-OA 
n'est pas vérifiée : l’image A’ est virtuelle. 

4. Une position particulière de X est X = — 1 pour laquelle Y = 0. Autrement dit, lorsque 
l’objet est dans le plan focal objet de la lentille, son image à travers le système lentille/ 
miroir se forme également dans le plan focal objet (figure ci-dessous). 

Dans la méthode d’autocollimation, on déplace une source lumineuse objet formée d’un 
écran percé d’une fente éclairée et on cherche la position de cet objet telle que son image 
se forme sur l'écran. La distance de l'écran à la lentille correspond à la distance focale de 
la lentille. 


Fente lumineuse B 


objet 
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Une autre approche de l'autocollimation 
On accole une lentille convergente L à un miroir plan M. On note © le centre optique 
de la lentille. 
1.a. En combien d'étapes ce système catadioptrique donne de l'objet À une image A ? 


b. Construire géométriquement A'B' en plaçant l'objet AB à une distance de O supérieure à f 
et en déterminant les positions des images successives de A jusqu'à A'. 


2. Exprimer la distance AA en fonction de f' et de OA. 


Lorsque l’objet est dans le plan focal objet de la lentille, on obtient une image AB’ in- 
versée qui se forme dans le plan focal objet de la lentille. 
3. Sachant que la distance OA vaut 20 cm, quelle est la valeur de la vergence de la lentille ? 


4. On incline légèrement le miroir plan. Compléter le schéma de la figure ci-dessous. Quel est 
l'intérêt d'incliner légèrement le miroir plan ? 


M 
L 


5. De toutes les méthodes étudiées pour obtenir une vergence de lentille, laquelle sera la plus 
fiable ? 


Solution 

CONSEIL : cet exercice présente une méthode d'autocollimation qui utilise le même système que dans 
l'exercice précédent. Il est préférable de traiter les deux exercices dans l'ordre. 

1.a. On obtient À’ en 3 étapes : 


L M -L 


A A À 


2. La relation de conjugaison des lentilles pour les points conjugués (A, A;) à travers L 
22 * 
s'écrit : 
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Dans le sens inverse (—L) la relation de conjugaison s'écrit : 


1 1 1 


OÀ OA f 


On a donc 


__f'OÀ 


PET Con. 


_FOA SA 


AA’ = AO +OA = OA’ - OA = -—— _ 
(20A +f) 


Soit finalement 
__  20A OA" 
An 
(20A +f) 


3. Avec OA = f°= 20 cm, on obtient la vergence de la lentille est W= LL. 


» 


4. Les rayons sortant de la lentille sont parallèles à A. Les rayons réfléchis sont donc 
parallèles entre eux et vont converger dans le plan de front de l’objet AB après avoir re- 
traversé L. On obtient une image nette décalée et non superposée sur l’objet AB d’où lin- 
térêt d’incliner légèrement le miroir. 


plan de font L 
de l'objet 


5. La méthode la plus fiable est la méthode d’autocollimation très facile à mettre en œu- 
vre et sans aucun calcul : elle donne la valeur d’une distance focale quand le réglage est 
convenablement réalisé. 
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Miroir et lentille distants de D 


On place un miroir plan à une distance D derrière une lentille convergente ; le miroir se 
trouve positionné perpendiculairement à l’axe optique de la lentille. 

1. Construire l'image à travers le système lentille/miroir d'un objet AB perpendiculaire à l'axe 
optique de la lentille, l'objet étant situé entre l'infini et le plan focal objet de la lentille. 

2. Déterminer la position de l'image A de A et le grandissement du système. 

3.a. Dans quelle condition l'image donnée par le système peut-elle être recueillie dans le 
même plan que l'objet AB ? 

b. Déterminer dans ce cas la taille de l'image. 


Solution 

CONSEIL : cet exercice reprend le système constitué de l'association d'une lentille et d'un miroir mais ici, 
le miroir n'est pas collé à la lentille. Le schéma synoptique reste le même (les rayons lumineux traversent 
le système lentille - miroir — lentille). 

1. On considère un objet AB avant le plan focal objet de la lentille. Son image AB, à tra- 
vers la lentille construite à partir des rayons BIB, et BOB;, est réelle et inversée. Cette 
image devient un objet pour le miroir : son image, notée A,B,, est symétrique par rapport 
au miroir. Il ne reste plus qu’à construire l’image A’B’ de AB, à partir des rayons B,JB’ 
et B,OB”. Pour cette dernière construction, il faut faire attention au principe de retour 
inverse de la lumière : c’est le point F qui sert de point focal image pour l’objet A,B.. 


2. Le schéma synoptique du système s'écrit : 


A Lentille L A Miroir À, Lentille L A 


Déterminons les positions des images successives A, À, et À? ainsi que leur taille. A; est 


l’image de A à travers la lentille de centre O: 


+ 1-1 
OÀ OA ÿ 
d’où 
où. 
OA +f 
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Le grandissement correspondant est : 


| AB OA OA 
À, est l’image de À, à travers le miroir ; on a donc: 
MA, = -MA, - D-OA, 


Le grandissement correspondant est : 


> 


2B; 
Bi 
À est l’image de A, à travers la lentille, le principe de retour inverse de la lumière donne : 
RE SE | 
OA OA, f 


= 1 


Ya = 


o& - OS 


et un grandissement 
I. _/ 
AB, OA, f-OA, 
Avec OA, = D +MA,, on a finalement : 
SK [2D(OA +f)-OAf1f 
_ (F+0A)(-2D)+OAf 
_ 
AB (f+OA)((F-2D)+fOA) 
3.a. Lorsque l'objet est dans le plan focal objet de la lentille, le faisceau issu de A 
(figure a.) émerge de la lentille parallèlement à l’axe optique. La réflexion du faisceau sur 
le miroir les transforme en un faisceau toujours parallèle à l'axe optique mais se propa- 
geant dans le sens opposé. Ce faisceau rencontre à nouveau la lentille et converge, par dé- 
finition, au point focal image (qui correspond au point focal objet pour la propagation 
dans l’autre sens). La figure b. montre la construction de l'image B’ de B. 


Y: 
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b. En reprenant les expressions établies en 2., on trouve un grandissement de —1, soit une 
image de même taille et inversée. 


Détermination de la vergence d'une lentille divergente 


Dans un premier temps, on accole deux lentilles minces convergentes L; et L.. 


À: axe optique 


1. Donner le schéma synoptique qui permet de déterminer l'image A de l'objet À à travers le 
système formé des deux lentilles. 


2. Appliquer la formule de conjugaison à chaque lentille et trouver la focale de la lentille équi- 
valente à L, et L.. 


3. En déduire l'expression de la vergence du système étudié. 
4. Application numérique : V, = + 5 à et V, = +10 à. 


5. Reprendre les questions 1) à 3) pour une lentille mince convergente de distance focale 
f', = 10 cm associée à une lentille divergente de distance focale f” = -20 cm. Quel est l'intérêt 
de ce type d'association ? 


Solution 


CONSEIL : le système étudié est constitué de l'association de deux lentilles accolées, celle divergente dont 
on cherche à déterminer la vergence et celle, convergente, dont la vergence est connue. L'exercice ne pré- 
sente pas de difficulté particulière, l'objectif étant de montrer que l'association de deux lentilles, l'une con- 
vergente et l'autre divergente, peut être équivalente à une lentille convergente unique. Cette lentille peut 
être alors étudiée avec des méthodes classiques de focométrie, adaptées aux lentilles convergentes. 


1. Le schéma synoptique s’écrit : 


lentille L; lentille L, 


A À A 


2. Appliquons deux fois la relation de conjugaison aux points (A, A;) conjugués pour L; 
et (A;, À”) conjugués pour L,, les deux lentilles accolées ayant même centre optique O : 


ne dE 
OA, OA ff; 
1. À 21 
OA OA, f: 


Si on ajoute les deux égalités, on obtient : 
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RU 


— —— + 


— + — = —+ 
OA OA ff! f: 


Posons : = e LL 
fi 


deux lentilles minces convergentes équivaut à une lentille mince unique dont la distance 


focale f” vérifie 121,1 
» » > 
f KE 
3. L'égalité précédente montre que la vergence du système est W= V; +, c'est-à-dire la 
somme des vergences de chaque lentille. 


galité précédente permet de montrer que la juxtaposition de 


4. L'application numérique donne W= + 15 &. La lentille équivalente de 15 dioptries reste 
convergente. 


5. Le calcul des questions 1 à 3 reste valable quelle que soit la nature des lentilles accolées. 


> 
1 2 


Avec V, = : = 10 6 et 7, = = —5 à, la vergence du système V= W, +W, est égale à 


V = +5 à. On obtient une vergence positive de 5 dioptries. 

En accolant des lentilles de nature différente, il est possible de déterminer la vergence 
d’une lentille mince divergente. En effet, si la lentille résultante est convergente, on peut 
utiliser une méthode de focométrie telle que la méthode d’autocollimation ou bien la mé- 
thode de Bessel. On détermine ainsi la valeur def” distance focale de l'association, f; étant 
connue. On en déduit V, = V-— V, la vergence de la lentille divergente. 


La méthode de Badal 
La méthode de Badal permet de déterminer la vergence d’une lentille divergente. 


On place deux lentilles convergentes, L, et L, sur un même axe optique. Un objet est 
lacé au point focal objet F, de L, et donne une image conjuguée en F”, point focal ima- 
P P ] 8 jug 2P 
e de L,. On note; et f; les distances focales des deux lentilles. 
8 2 


1. Schématiser le montage. 

On place alors une lentille divergente L de distance focalef” inconnue de façon à ce que 
son centre optique © soit confondu avec le foyer objet de L.. 

2. Schématiser le nouveau montage. 


3. Montrer qu'entre les deux montages, l'image s'est déplacée d'une distance d sur l'axe op- 
tique telle que d =-f;/f". 


4. En déduire une mesure de f. 


Solution 


CONSEIL : cet exercice propose une méthode de focométrie adaptée à l'étude de lentilles divergentes. Il 
ne présente pas de difficulté particulière, laissez-vous guider par les questions. 


1. Le schéma du montage est donné ci-dessous. L'image A; de A à travers (L;, L, ) est 
en F;. 
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2. Le nouveau montage est donné ci-dessous. L'image A” de A à travers ( L;, L, L, ) est 


en À”, distant de / de A’=F.. 


3. Le schéma synoptique s'écrit : 


1 L l, 


A co F 


W 


Appliquons la relation de Newton aux points conjugués (F”, A?) à travers L, : 
EF . FE, A’ = _… 
Avec FF = OF =f" et F,A7-= A’A7 


d, on a finalement : 


A 


d 


4. La relation précédente montre que f” peut être calculée à partir de la mesure de 4,f; 
étant connue : 

a 
d 
Cette méthode expérimentale permet de déterminer la distance focale d’une lentille di- 
vergente en mesurant le déplacement 7 de l’image A°B”, connaissant la focale de la lentille 
convergente L.. 
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Chapitre O 


L’œil, la loupe et autres 
instruments à une lentille 


Mesure du diamètre de la pupille de l’œil 


Dans son « Dialogue sur les deux grands systèmes du Monde » Galilée rapporte une expérien- 
ce réalisée vers 1632 : 

« Je prends deux bandes de papier, l’une noire, l’autre blanche, la largeur de la noire étant 
la moitié de la blanche ; je fixe la blanche sur un mur et l’autre sur [| un support, à quin- 
ze ou vingt coudées environ ; je m'éloigne ensuite de cette dernière d’une distance égale 
dans la même direction; c'est évidemment à cette distance que doivent concourir les lignes 
droites qui partent de la largeur de la feuille blanche et qui touchent les bords de l’autre 
bande placée au milieu ; si donc, on met l’œil au point de concours, la bande noire du mi- 
lieu doit cacher exactement la bande blanche à l’autre extrémité, à supposer toutefois que 
lon ne regarde que d’un seul point ; si malgré tout, on trouve que le bord de la bande blan- 
che est encore visible, il faudra en conclure nécessairement que les rayons visuels ne pro- 
viennent pas d’un seul point. Pour que la bande blanche soit cachée par la noire, il faudra 
rapprocher l'œil ; approchons-le donc jusqu’à ce que la bande du milieu cache la bande la 
plus éloignée et notons de combien il a fallu se rapprocher : la quantité de ce rapproche- 
ment mesure la distance entre l’œil et le véritable point de concours des rayons visuels, 
dans le cas de cette observation. De plus, nous connaîtrons ainsi le diamètre de la pupille 
ou plutôt du trou d’où proviennent les rayons visuels : ce diamètre est par rapport à la lar- 
geur de la carte noire comme la distance qui sépare le point d’intersection des lignes pas- 
sant par les bords des deux bandes et l’endroit où est l'œil dès que la bande éloignée est 
cachée par la bande intermédiaire, comme cette distance, dis-je, est par rapport à la dis- 
tance entre les deux bandes. » 
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L de cours 


Dans ce chapitre, on s'intéresse aux instruments optiques « simples » formés d’une seule 
lentille. 


1. L'ŒIL 


1.1. Modélisation de l’œil 

L’œil peut être modélisé par une lentille convergente ensemble cornée-cristallin de dis- 
tance focale variable, de fn, à fn. (la distance focale varie par contraction des muscles 
ciliaires), et formant les images sur la rétine. 

Au repos, la distance focale de l'œil est maximum : l'œil voit un objet placé au punctum 
remotum, défini comme le point le plus éloigné dont l’œil peut former une image nette 
sur la rétine. 

En accommodation maximale, la distance focale de l’œil est minimum et l'œil voit un ob- 
jet situé à son punctum proximum. 

On définit l'amplitude d’accommodation À par : 


1 1 


A = Vox — Pain = CE ) 
Fes as 


Sclérotique 


Diaphragme 1 
Cristallin W : Rétine 
1 


1 
ü 


Iris. 


Humeur 
vitrée 


Cornée.”” 


: 
5 
Humeur ,’ 
; 
aqueuse 


+ 1 
+ 1 


Ne optique 


: 
F édsr à 
Muscle ciliaire 


1.2. Défauts de l’œil 

Pour un œil normal ou emmétrope, le punctum remotum est à l'infini et le punctum 
proximum à d, = 25 cm. 

Un œil amétrope est dit myope, s’il est trop convergent et hypermétrope s’il est 

trop divergent. On corrige un œil amétrope en corrigeant la focale de l'œil par une autre 
lentille (lunettes ou verres de contact). 

Il existe d’autres défauts de l'œil comme la presbytie due à la fatigue des muscles 
d'accommodation ou l’astigmatisme due au fait que l’œil n’est pas « convergent » de la 
même manière dans toutes les directions. 
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bp 2. LA LOUPE 


2.1. Définition 

La loupe est une lentille convergente généralement biconvexe : on l'utilise pour obtenir 
d’un objet réel (timbre,.…) une image virtuelle et agrandie. Cette image est obtenue en 
plaçant l’objet entre le foyer objet et le centre optique de la lentille. 


2.2. Grandeurs caractéristiques 


-:,B Vision de AB avec une loupe 


Vision de AB sans la loupe 
B 


O 


S 


Avec Ô = OA la distance de visée et 4, = OsA la distance minimum de vision distincte, 
le grossissement de la loupe, exprimé en fonction du grandissement y, est : 


On définit la puissance P d’une loupe par : 
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L'ŒIL 


Correction de myopie et d'hypermétropie 


Un œil myope a son punctum proximum (P.) à 5 cm devant lui et son punctum remotum 
(P;) à 5 m devant lui. 

1. Quelle lentille doit-on utiliser pour rendre possible une vision de loin sans 
accommodation ? 

2. Même question pour un œil hypermétrope qui a son punctum proximum à 50 cm devant 
lui et son punctum remotum à 2 m derrière lui. 


Solution 


L’œil possède une lentille, le cristallin, dont la distance focale peut être modifiée : c’est le 
phénomène d’accommodation. Le punctum remotum repère la position d’un objet que 
l’œil voit distinctement lorsqu'il n’accommode pas : ainsi, un œil normal a son punctum 
remotum à l'infini. L’œil myope ou hypermétrope a son punctum remotum à distance finie. 
L'image à travers la « lentille-œil » se forme sur la rétine. 

Corriger un œil myope ou hypermétrope consiste à accoler une lentille de correction afin 
de renvoyer sur la rétine l’image finale d’un objet à l'infini (vision de loin) à travers le sys- 
tème formé de l'association lentille de correction/lentille-œil. 

Pour cela, il faut que image d’un objet à l'infini à travers la lentille de correction se forme 
au punctum remotum de l'œil ; l’image intermédiaire ainsi formée au punctum remotum for- 
mera une image finale sur la rétine. Le schéma synoptique est : 


Lentille de correction se Lentille/œil au repos Rébae 


CO 


Un objet à l'infini donne une image à travers la lentille de correction au point focal image 
de la lentille. La lentille est accolée à l'œil, on veut donc que le punctum remotum de l'œil 
coïncide avec le point focal image de la lentille. 


1. Pour l'œil myope, avec un punctum remotum à 5 m devant l'œil, on a donc besoin d’une 
lentille divergente de distance focale f; = —5 m 


Objet AB 


à l'infini 


Œül myope corrigé par L 


2. Pour l'œil hypermétrope, avec un punctum remotum à 50 cm derrière l'œil, on a donc 
besoin d’une lentille convergente de distance focale f,= 50 cm. 
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Objet AB 


à l'infini 


Œïül hypermétrope 


corrigé par L 


Lunette à double foyer 


La presbytie partielle est caractérisée par la diminution de la faculté d’accommodation 
du cristallin de l'œil. La presbytie totale se définit par l'impossibilité d’accommodation. 
Un œil totalement presbyte ne voit distinctement que les objets à 2 m devant lui. Ce 
défaut est corrigé à l’aide de lentilles à double foyer. 


Déterminer les focales des lentilles minces qui corrigent cet œil afin de lui permettre la vision 
distincte du « paysage » et la lecture nette à 25 cm. 


Solution 


L’œil presbyte a perdu sa faculté d’accommoder : il se comporte donc comme une lentille 
de focale fixe, qui lui permet de former une image sur la rétine d’un objet placé à 2 mètres 
devant lui. 

Les lunettes à double foyer sont constituées de deux lentilles : une lentille L; qui corrige 
la focale de l’œil pour permettre une vision à l'infini et une lentille L, qui corrige la focale 
de l'œil pour permettre une vision d'objets à 4, = 25 cm devant celui-ci. 

Dans la suite, on considère, à défaut d'indication contraire, que l’œil et la lunette sont 
accolés. 

Les schémas synoptiques sans correction, avec la lentille L; qui corrige la vision de loin 
et avec la lentille L, qui permet la vision de près s’écrivent : 


lentille-œil 


- sans correction: objetà 2m rétine 
: . pe . L . à ille-cœi 24 
- avec la lentille L; : objet à l'infini ——1+ objet à 2m HT rétine 
- avec la lentille L, : objet à 25 cm de l'œil ——2—— objet à 2m RES , rétine 
Lentille L, Lentille L, 
pour une vision de près pour une vision de loin 
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Pour la vision de loin, il faut que la lentille de correction L; donne d’un objet à l'infini une 
image 2 mètres devant l’œil. Un objet à l'infini donne, à travers une lentille, une image 
dans le plan focal image de la lentille. On doit donc avoir 


Fi = 240 
La lentile L; est donc divergente. Pour la vision de près, la lentille L, doit donner d'un 
objet situé à 25 cm devant l'œil une image située à 2 mètres devant l'œil. Soit O le centre 
de la lentille (qui coïncide avec la position de l'œil), on a donc: 
OA =-25 cm et OA’ =-2m. 


La relation de conjugaison de Descartes s'écrit 


LÀ 

OA OA f: 
On en déduit la valeur de f, : 

f2= 28,6 cm. 


La lentille L, est une lentille convergente. 


Amplitude d'accommodation d'un œil normal 


On rappelle que l'amplitude d’accommodation est définie par la différence VV, 
où V est la vergence maximale de l’œil et W 


min 


est la vergence minimale de l'œil. 
1. Calculer l'amplitude d'accommodation d'un œil normal (œil emmétrope) 


2. Exprimer l'amplitude d'accommodation d'un œil connaissant les positions du punctum 
proximum et du punctum remotum. 


Solution 

CONSEIL : pour exprimer les deux vergences, il faut se souvenir que la vergence est minimale lorsque l'œil 
est au repos : ce qui traduit le fait qu'il voit alors des objets situés à son punctum remotum (par définition). 
De même, la vergence est maximale lorsque l'œil voit distinctement des objets placés à sonpunctum proxi- 
mum. 

1. Cet exercice porte sur le calcul de l'amplitude d’accommodation, définie comme la dif- 
férence des vergences maximale et minimale. La vergence minimale est celle de l'œil au 
repos. L’œil normal voit alors un objet situé au punctum remotum, c'est-à-dire à l'infini et 
en forme une image sur la rétine. 


OR = f max et æ LR 


Lentille-œil 


F max = Loin 
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La vergence maximale est celle de l'œil qui accommode au maximum. Il voit alors un ob- 
jet placé au punctum proximum P, à d,, = 25 cm devant lui. L'image se forme sur la rétine 
en R. La relation de conjugaison de Descartes s'écrit : 


On obtient finalement : 


Fes = Pin + 


d'où l'amplitude d’accommodation À : 


A = Vox — Vin = E 


AN.A=46. 


2. Comme précédemment, la vergence minimum est obtenue lorsque l'œil emmétrope 
n’accommode pas : il forme alors d’un objet placé au punctum remotum une image sur la 
rétine. La vergence maximum est obtenue lorsque l’œil accommode au maximum : il for- 
me alors d’un objet placé au punctum proximum une image sur la rétine. On a donc: 


het. 


On obtient finalement l'amplitude d’accommodation : 


A = Vox — Vin = + 
OP: OP; 


Bien sûr, cette expression est valable pour un œil normal avec OPx = ce, 


Lentilles de contact ou lunettes ? 


Un homme affirme : « Je ne peux pas voir distinctement les objets qui sont à plus de 
D = 21 cm de moi ». 


1. Quel type de lentille de contact faut-il lui prescrire ? 
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2. Comment est modifié le résultat précédent s'il choisit des lunettes sachant qu'elles sont 
à 1 cm de son œil ? 


Solution 


CONSEIL : l'homme ne peut voir des objets plus loin que D = 21 cm de ses yeux. D correspond à son 
punctum remotum. Il est donc myope c'est-à-dire que ses yeux ont une focale trop petite : ils sont trop con- 
vergents. 


1. L'homme est myope. Même en accommodant, il ne peut compenser ce défaut de vi- 
sion puisque, ce faisant, il diminue davantage encore la distance focale de son œil. Il faut 
donc le munir de lentilles divergentes (en lentille de contact ou en lunettes) afin d’aug- 
menter la focale de son œil. Au repos, l'œil voit un objet situé à D devant ses yeux. Pour 
corriger l'œil, il faut que la lentille de correction forme, d’un objet A situé à l'infini, une 


image À’ tel que OA” = — D ; le schéma synoptique à travers l’ensemble « lentille de cor- 
rection/lentille-œil » s'écrit : 


. sp: : lentille d i . N : ille-œi 2, 
objet à l'infini A TT, objet À’ à 21 cm de l'œil "TS, rétine 


Lorsqu'on utilise des lentilles de contact, la lentille de correction est accolée à l'œil. 
Un objet à l'infini donne à travers la lentille de correction L une image au foyer image F° 
de la lentille. On veut que cette image coïncide avec le point A’ : 


OA’ = OF 
On en déduit la distance focale de la lentille de correction : 
f=-D--21cm. 


Lentille-cœil 
A 


Rétine 


Œül corrigé par 
des lentilles de contact 
(L accolé à l'œil) 


correction 


2. Avec des lunettes, il faut prendre en compte le fait que les centres optiques des deux 
lentilles sont distincts. On note O, le centre optique de la lentille-œil et O, celui de la 
lentille de correction. Pour que l’œil forme de À’ une image sur la rétine, on doit avoir : 


O;A’ = -D 


L'image d’un objet à l'infini se forme toujours au point focal image de la lentille de cor- 
rection, soit : 


OA =f 
Avec O,0, = e = 1cm, on obtient finalement : 


f°= 0,0,+O;A’=e-D=-20cm 


La lentille est divergente et de distance focale égale à — 20 cm. 
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Rétine 


Œül corrigé par 


des lunettes 


L ] 
correction ®Æ! 


Voyez-vous assez bien pour passer votre 
permis de conduire ? 


L’œil d’une personne ne voit pas distinctement les objets situés à une distance supérieure 
à 2 m. Il possède une amplitude d’accommodation de 9 6. 

1. Quel est le défaut de cet œil et quelle est la position de son punctum proximum (P.P.) ? 
2. Quelle est la nature de la lentille L, à utiliser pour corriger son punctum remotum (P.R.) qui 
devrait être à l'infini ? 

3. Quelle est la valeur en dioptrie de la vergence de L, en supposant que le centre O de L, est 
confondu avec le sommet S de l'œil ? 

4. Que devient le punctum proximum de l'œil avec le port de la lentille L, ? 


Théoriquement, pour passer le permis de conduire, il faut pouvoir voir nettement une 
plaque d’immatriculation à 20 m devant soi. Par ailleurs, pour des raisons médicales, on 
préfère corriger la vision des objets éloignés à l’aide d’une lentille dont la vergence en 
dioptrie est légèrement supérieure à la vergence de L, (valeur algébrique). On suppose 
toujours O et S confondus. 

5. Quelle est alors la valeur en dioptries de la vergence de la lentille L, pour que le P.R. de 
l'œil se trouve à 20 m ? 

6. Que devient le P.P. de l'œil avec le port de cette lentille L, ? 


7. On considère maintenant que le centre O de L, se trouve à 1 cm devant S. L'approximation 
faite précédemment (O et S confondus) modifie-t-elle le choix de f, ? 


Solution 

CONSEIL : dans cet exercice, on considère une personne qui n'est manifestement pas emmétrope puis- 
qu'elle ne voit pas au-delà de 2 m (un œil emmétrope voit jusqu'à l'infini !). Pour connaître parfaitement 
les caractéristiques de son amétropie, il nous faut connaître les positions de son punctum proximum et de 
son punctum remotum. Pour connaître la position de son punctum proximum, on peut utiliser l'information 
donnée par son amplitude d'accommodation : d'après l'exercice précédent, on sait en effet relier amplitude 
d'accommodation et positions des P.P. et P.R.. 


1. Le punctum remotum de la personne est à 2 mètres devant elle (au lieu d’être à l'infini) : 
la personne est donc myope. Son amplitude d’accommodation est définie par (voir l’exer- 
cice 3 de ce chapitre) : 
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où S est le centre de la lentille-œil. La position du punctum proximum est donc donnée 
par : 
ne 
1 — ASP» 
AN. SP, = —10,5cm. 
2. L'œil myope est trop convergent par rapport à l'œil normal. Pour lui permettre une vi- 


sion à l'infini, il faut le corriger avec une lentille divergente L; qui forme, d’un objet à l'in- 
fini, une image en Pr. 


3. L'image d’un objet à l'infini se forme, par définition, au point focal image de la lentille. 
Si on note O le centre optique de L:, on doit avoir : 


fi = OPr 


Avec O et S confondus, on obtient : 


FE 1 a SPr 
AN. fi =-2 m. 
4. Le nouveau punctum proximum P;: de l'œil corrigé correspond à la position d’un objet 
qui donne à travers la lentille L, une image au punctum proximum « naturel » P, de l'œil 
non corrigé. La relation de conjugaison pour P, et Ph s'écrit, avec toujours S et O 
confondus : 


LE 14. T 
SP, SP, Ji 
On en déduit : 
1 
SP A4 
AN. SP, = -111cm. 
Loi Objet à l'infini 


Rétine 


Rétine 


Attention, les schémas ne sont pas à l'échelle ! 
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5. On veut cette fois qu’un objet situé à D = 20 m de l'œil forme son image à travers L, 


(de centre optique confondu avec S) au punctum remotum de l'œil. On doit donc avoir : 


LE. + 
SP, -D f? 
, DSP, 
ñ D+SP; 


AN. j5=-2,22 cm. 


6. Comme à la question 4, le nouveau punctum proximum P», de l'œil corrigé correspond 
à la position d’un objet qui donne à travers la lentille L, une image au punctum proximum 
P; de l’œil non corrigé. La relation de conjugaison pour P, et P}; s'écrit, avec toujours S 
et O confondus : 


+ 1 
SP, SP, J2 
On en déduit : 
SP; 


AN. SP,, =-11cm. 
7. Reprenons le cas du calcul de /} effectué en 5. Avec S et O non confondus et en posant 


1 = OS = 1cm, il vient : 


+ + + 
OP, /-D 
_ (D-)SP, 
fi = — 

D +SP: 


La correction relative sur f; est donc de : 


Af 1 
= = 0,5/1000. 
= p° 05/1000 


Œil moyen et vieillissement de l'œil 


Pour un œil moyen, la distance Z entre le cristallin et la rétine est égale à Z = 15 mm; le 
P> et le Pk sont respectivement égaux à 6,, = 25 cm et l'infini. 


1. Calculer les distances focales du cristallin lorsqu'il est au repos et en accommodation maxi- 
male. 


2.a. Comment varie la distance focale du cristallin en accommodation maximale en fonction 
de la position du P, ? 


b. Sachant qu'en moyenne, le P, d'un individu de 50 ans est de 1 m, calculer la variation de 
cette distance focale par rapport à celle d'un individu moyen. 


6. L'ŒIL, LA LOUPE ET AUTRES INSTRUMENTS À UNE LENTILLE 135 


Solution 


CONSEIL : dans cet exercice, on étudie la variation de la distance focale de l'œil en fonction de l'âge. 
L'exercice démarre par une information originale : la distance du cristallin à la rétine. Comment traduire cet- 
te information anatomique ? Cette distance correspond, en termes d'optique de l'œil, à la distance entre la 
lentille (le cristallin) et l'écran (la rétine). Que sait-on ? Qu'un objet situé à l'infini forme son image à travers 
une lentille dans le plan focal image de cette lentille ; on sait aussi qu'un œil emmétrope au repos voit dis- 
tinctement un objet à l'infini, c'est-à-dire que l'image d'un objet à l'infini se forme sur sa rétine. À partir de 
ces informations, il est maintenant possible de répondre aux questions. 


1. Le P, est à l'infini, ceci indique que la convergence d’un faisceau parallèle se fait direc- 
tement sur la rétine. La distance focale de l'œil au repos est fi = 4 = 15 mm. 

En accommodation maximum, un objet placé au P> forme son image à travers le cristal- 
lin en R sur la rétine. (P>, R) vérifie donc la relation de conjugaison : 


1 1 


1 
OR OP, f; 


Avec OR = 4=15 mmet OP,--6 


= — 250 mm, on a finalement : 


» _ dù, 
f = d+à, 


m 


AN. f; = 14,2 mm. 
On retrouve un résultat connu : le phénomène d’accommodation permet de diminuer la 
distance focale du cristallin : f; < fï. 


2.a. Posons 4 la distance P,0 (égale à &,, pour un œil normal). La distance focale f; en 
accommodation maximale s'écrit : 


aë 


AO 


Remarquons que : 


d(f7) _ __d° 
dd Go 


La souplesse du cristallin se réduisant avec le temps, la distance focale f; augmente avec 
âge. 

b. À 50 ans, correspondant selon l'hypothèse à un à de 1 m, la distance focale f; est égale 
à f2(Ô = 1 m) = 14,8 mm, ce qui correspond à une variation de 0,6 mm. 


Limite de vision distincte d'un enfant 


Les limites de vision distincte d’un jeune enfant, mesurées à partir du centre optique O 
de l'œil, varient entre 8,5 et 21 cm. Pour lui permettre de voir à l'infini sans accommo- 
der, on lui met des lunettes dont le centre optique O, est situé à 7 = 1 cm de ©. 


1. Quelles sont la nature et la vergence des lentilles utilisées dans les lunettes ? 


136 


2. Quelle est la distance minimale de vision nette de l'œil corrigé ? 


3. En vieillissant, le cristallin se rigidifie. Les limites de vision distinctes de l'œil nu sont com- 
prises alors entre 16 et 21 cm. Quel est alors le champ de vision distincte de l'œil appareillé 
des lunettes ? 


Solution 
CONSEIL : la seule difficulté pour aborder cet exercice consiste à traduire l'information suivante : que re- 
présentent les deux limites de vision distincte ? La plus petite (ici 8,5 cm) correspond à la distance de l'objet 
A à la lentille (le cristallin de l'enfant), l'objet A étant l'objet le plus proche que l'enfant peut voir distinc- 
tement, c'est-à-dire, par définition, le punctum proximum P,. La limite la plus grande (ici 21 cm) correspond 
à la distance de l'objet B à la lentille, l'objet B étant l'objet le plus éloigné que l'enfant peut voir distincte- 
ment, c'est-à-dire, par définition, le punctum remotum P,. Ces deux informations sont suffisantes pour 
aborder l'exercice ! 
1. Le P, de l’œil nu n’est pas à l'infini maïs à une distance finie devant l'œil. Il s’agit donc 
R P 8 
d'un œil myope. Cet œil converge trop, il convient de lui adjoindre une lentille divergente 
pour lui permettre de voir sans accommoder un objet à l'infini. Elle sera choisie de ma- 
nière à ce que l’image à travers les lunettes d’un objet à l'infini se forme au P} de l'œil non 
corrigé (PR = F”). La distance focale de la lentille divergente doit donc être égale à : 


f’=-—20 cm. 
2. Le point A} le plus proche vu par l'œil corrigé est celui dont l’image à travers les lunet- 
tes correspondant au P, : l'œil accommode alors au maximum. La relation de conjugaison 


donne la position du point A} (O, et O sont respectivement les centres optiques de la len- 
tille et de l'œil et 7 la distance entre ces deux centres): 


| 
OP, OA, OO+OP, OA f 


Soit : 


AN. A;O, = 12cm, A,O = 13 cm. 

Avec ces lunettes, le jeune myope voit tout objet situé à une distance comprise entre 13 cm et 
Pinfini de son œil. 

3. En vieillissant, le P, du myope ne varie pas, les lunettes seront toujours adaptées pour 
la vision de loin. En revanche, le P; du myope ayant changé (PO est passé de 8,5 à 
16 cm), le point le plus proche À} pouvant être vu avec les lunettes est maintenant situé à : 


LEO-Q 5-4 0 


DIE P,O - d+f P,O-4+f 


> 


AN. A,O, =6cm, AO = 61cm. 


S’il garde les mêmes lunettes, le myope en vieillissant ne pourra plus voir de si près (presby- 
tie). 
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LA LOUPE 


Une lentille convergente utilisée comme loupe 
Une lentille convergente de vergence = 25 G est utilisée comme loupe. On place un 
objet AB de 1 cm de hauteur, à 1 cm de son foyer objet, entre le foyer et la lentille. 


1.a. Réaliser la construction géométrique à l'échelle 1/2 suivant l'axe optique et à l'échelle 1 
dans la direction perpendiculaire de l'objet AB et de son image A'B' à travers la lentille. 


b. Quelle est la nature de l'image obtenue ? 


2.a. Trouver par le calcul la position de cette image en fonction du point ©, centre optique de 
la lentille. 


b. Quelle est la taille de l'image A'B" ? 

Un observateur se place au point F', foyer image de la lentille. 

3.a. Sous quel angle ©” voit-il l'image A'B' ? 

b. Calculer l'angle ct sans loupe quand l'œil est placé à D,, = 25 cm de AB. 

c. En déduire le grossissement G de la loupe. 

4. Calculer la distance minimale entre deux points XY, vus en utilisant la loupe sachant que 


l'œil ne peut séparer deux points vus sous un angle égal à une minute d'arc (0 = 3.10" rad). 
Solution 


CONSEIL : cet exercice est une application directe du cours sur la loupe, instrument optique constitué 
d'une seule lentille. 


1.a. La distance focale de la lentille est égale à f”= F- 4.10 ° m = 4 em. 


On a donc : OA = -f+FA = -3 cm. 


Échelle 1 LL B' 


F’ Échelle 1/2 


1338 


b. L'image obtenue est virtuelle, placée dans le plan objet, agrandie et droite. 


2.a. La relation de Descartes pour les points (A, A”) conjugués à travers L s’écrit : 


AN. OA’ = 12 cm. 


b. Le grandissement est donné par : 


FF. 
AB OA 
A.N. y= 4. L'image A’B’ est quatre fois plus grande que l’objet. 


3.a. Calculons & dans l’approximation paraxiale : 


,_FA _FO+04 


) 


œ = tan —— = 
AB’ A’B’ 


AN. ® = 0,25 rad. 


b. L’angle © est donné dans l’approximation paraxiale par : 


Gba 22 
d 


m 


A.N. & = 4.10” rad. 


c. Le grossissement est donné par : 


G 


AN. G = 6,25. 


4. À une certaine distance, l'œil ne sépare plus deux points voisins X et Y. On connaît 
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l'écart angulaire @ qui correspond au pouvoir séparateur de l'œil (8 =3.10" rad), défini 
par : 
XY 
= 
où D est la distance entre l'œil et l’image X’Y’ de XY. Avec D = 16 cm et 8 = 3.10 rad, 
la distance minimale entre les points XY est donc fournie par : 


XY = 6.D 
Soit XY = 4.8.10° m, XY est donc de l’ordre de 50 micromètres ! 


La loupe 


Un observateur regarde un objet AB de 10 mm de haut à travers une lentille de centre 
O et de vergence = 10 à qu'il utilise comme une loupe. Il place son œil en P et la len- 
tille à 5 cm de l'objet. 


1. Déterminer les caractéristiques de l'image A'B' de l'objet AB à travers la loupe ? Quelle est 
la nature de cette image ? 


2. Tracer à l'échelle 1/2 sur l'axe optique (et arbitraire dans la direction perpendiculaire) la 
marche de deux rayons lumineux issus de B permettant de retrouver ces résultats. 


3. Où l'observateur doit-il placer la loupe pour voir l'objet sans accommoder ? 


Solution 
CONSEIL : dans les questions 1 et 2, on s'intéresse à l'image de l'objet à travers une seule lentille (la lou- 
pe). Dans la question 3 seulement, l'œil intervient : on vous demande où placer la lentille pour une vision 
sans accommodation. Cela signifie que l'image de l'objet à travers la lentille doit se trouver au punctum 
remotum de l'œil, soit à l'infini. 
1. La loi de conjugaison de Descartes s'écrit : 
LL 1 
OA OA f 
Avec OA =-4=-—5 cm, on calcule : 
ie. 2 
d=f" Va-1 
A.N. OA’ =—10 cm. La taille de l’objet A’B’ est donnée par le grandissement : 


OA 
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A.N. AB =-20 mm. 


2. Le rayon © issu de B et parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en convergeant 
vers le point focal image F’. Le rayon © passant par le centre optique de la lentille n’est 
pas dévié. 


B’ Échelle 1 


DOimimi | 1 se a L ; 
Echelle 1/2 


© F 


3. Pour que l’image de AB soit renvoyée à l'infini, il faut que A coïncide avec le point focal 
objet de la lentille, c’est-à-dire que la lentille soit placé à ; = 10 cm de l’objet. L'intérêt 


de cette position est que l’œil observe à travers la lentille sans accommoder, c’est-à-dire 
sans que l’œil ne se fatigue ! 


Correction d'hypermétropie avec une loupe 


Un hypermétrope dont le P, est à 30 cm et le Pr à 1 m derrière l’œil utilise une loupe 
de vergence V= 10 0 ; l'œil est soit collé à la loupe soit placé dans le plan focal image de 
la loupe. 

1. Expliquer pourquoi le P, est placé derrière l'œil. 

2. Déterminer dans les deux cas la position de l'objet le plus proche visible nettement avec la 
loupe 

3. Déterminer dans les deux cas la position de l'objet le plus éloigné visible nettement avec 
la loupe. 


Solution 


CONSEIL : dans cet exercice, on considère l'association de deux systèmes optiques simples, l'œil et la lou- 
pe, c'est-à-dire l'association de deux lentilles (le cas où l'œil n'utilise pas la loupe est classique). Lorsque 
l'œil utilise la loupe, les points qu'il est susceptible de voir correctement sont ceux qui, à travers la loupe, 
appartiennent à son champ de vision, c'est-à-dire ceux qui sont compris entre le punctum remotum et le 
punctum proximum. 
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1. Un œil hypermétrope n’est pas assez convergent, pour voir un objet situé à l'infini : il 
faut qu'il accommode. L'image de cet objet se forme derrière la rétine. Il ne peut donc 
voir aucun objet net sans accommoder. Pour y remédier il faut que le Pk de l’œil hyper- 
métrope soit confondu avec l’image A’B° par la lentille L correctrice d’un objet AB situé 
à l'infini, c’est-à-dire le foyer F° image de L. Le punctum remotum d'un œil hypermétrope 
est donc virtuel. 

L’hypermétrope voit distinctement des objets réel situés au-delà du P, et des objets vir- 
tuels situés en aval du P:. Le champ de vision avec la loupe correspond à l’ensemble des 
points de l’axe optique dont les images à travers la loupe appartiennent au champ de vi- 
sion de l’œil nu. 

2. La relation de conjugaison donne la position du point À; dont l’image à travers la loupe 
correspond au P?. O, et O sont respectivement les centres optiques de la loupe et de l'œil 
et d la distance entre ces deux centres optiques O et O, : 


1 1 1 il 1 


Soit 


AO 204) A0 7 0) 
P,O-d+f° P,O-4+f 


Lorsque l'œil est placé sur la loupe (7 = 0, figure ci-dessous), on calcule : 


AO 240240 _. F0. 
P>O+f VP:0+1 


AN. A,0O, = 7,5 cm. 


_27P,0-1 
VP,0 VP,0 


A.N. A,0O, = 6,66 cm, A>O = 16,66 cm. 


3. Un raisonnement identique peut être fait pour déterminer le point AR dont l’image à 


travers la loupe correspond au PR de œil nu. On obtient alors : 
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Soit : 
0 
(PO 4) +1 V(P,O -4)+1 
Lorsque l’œil est placé sur la loupe (7 = 0), les expressions précédentes deviennent : 
AO A0: 
VP,0O +1 


A.N. A2O, = 11,1 cm. 


Lorsque l’œil est dans le plan focal image de la loupe (7 = f”), nous obtenons alors : 


_27P,O-1 


AO; = ——— ArO — 
V’P,O 


AN. AO, = 11cm, AxO = 21 cm. 

Les images se déplacent dans le même sens que les objets : lorsque l’hypermétrope place 
son œil sur la loupe, son champ de vision distincte correspond donc à des objets placés 
entre 7,5 cm et 11,1 cm de la loupe tandis que lorsqu'il place son œil dans le plan focal- 
image de la loupe, ce champ correspond à des objets placés entre 6,66 cm et 11 cm de la 
loupe. 


Loupe de philatéliste 


Une loupe de philatéliste est assimilable à une lentille mince convergente de distance 
focale f”. L'utilisateur possède une vue « normale », c'est-à-dire qu’il voit à Pinfini sans 
accommoder (œil au repos) et jusqu’à la distance minimale 4, en accommodant au 
maximum. 

On définit le grossissement personnel de cette loupe pour cet utilisateur par le rapport 


d'angles G = . où O est l’angle sous lequel est vue l’image de l’objet observé au travers 
de la loupe (on suppose l'œil placé directement derrière la loupe) et 0. l'angle sous lequel 


est vu l’objet à l’œil nu en accommodation maximum. 
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1. Calculer G si l'observateur observe à travers la loupe sans accommoder. 
2. Calculer G' si l'observateur observe en accommodant au maximum. 
3. Effectuer les applications numériques avec f” = 2 cm et d,, = 25 cm. 


On considère maintenant un observateur myope ; son intervalle de vision distincte est 
[9,4 cm ; 25 cm]. 

4. Calculer le grossissement personnel G””' pour cet utilisateur en supposant qu'il observe avec 
la loupe sans accommoder (et sans lunettes !). 


Solution 

CONSEIL : dans cet exercice, comme dans le précédent, on considère l'association de deux lentilles, la lou- 

pe et l'œil. Dans chaque question, ce qui change, ce sont les caractéristiques de l'œil, c'est-à-dire son punc- 

tum proximum (pour la mesure de ©!) et la position de l'objet qu'il regarde à travers la loupe (position de 

A' pour la mesure de C!,). 

Les mesures des angles © et &, permettent de comparer la taille (angulaire) de l’objet vu 

à l'œil nu, c’est-à-dire à travers une seule lentille (lœil) et celle de l’objet vu à travers l’as- 

sociation des deux lentilles accolées (loupe/œil). Dans le cas où l'œil regarde l’objet à l'œil 

nu, il place l’objet à son punctum proximum, c’est-à-dire qu’il se rapproche le plus près 

possible de l’objet. 

Si AB désigne l’objet transverse observé par l’œil en O et A’B son image à travers la lou- 
TR 


pe, notons qu’en général, l'angle ot, est donné par : ü, = GA , tandis que l’angle ©, est 


donné par O& = —. 


1. L’œil est normal ; son punctum proximum est à la distance 4, = 25 cm de ©. Si l'œil voit 
à travers la loupe sans accommoder, c’est que l’image A’B’ est renvoyée à l'infini. L'objet 
AB est donc dans le plan focal objet de la lentille et on a : 


_ AB 


O = 
f 

soit 
à 


F 
2. En accommodation maximale, l'œil voit l’image A’B’ de AB à son punctum proximum : 
OA = 4. On a alors : 
@, A’B'4, A’B OA 
œ OAAB AB OA 
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Gest donc égal au grandissement de la loupe. La relation de conjugaison de Descartes 
2 = 
s'écrit : 


Re en 

OA OA ff 
Avec OA = d., il vient : 

OA = J 4 


Finalement, le grossissement G s'écrit : 


+ d, 
G = 2 
à 
3. L'application numérique conduit à G = 12,5 et G’=13,5. 


4. L'œil est myope et lorsqu'il regarde à travers la loupe, il n’accommode pas ; sans loupe, 
l’objet AB est à son punctum proximum et avec la loupe, il regarde un point situé à son 
punctum remotum. L’énoncé donne les limites de vision distincte du myope : la limite in- 
férieure donne son punctum proximum (à 9,4 cm de O) et la limite supérieure donne la 
position du punctum remotum (à 25 cm de O). Si le myope utilise la loupe sans accommo- 
der, il voit une image A’B à son punctum remotum, soit à di = 25 cm. On retrouve le calcul 
effectué pour un utilisateur à vue normal mais accommodant au maximum. En revanche, 
sans loupe (et toujours sans lunettes !), le myope voit l’objet AB à son punctum proximum, 
soit à d = 9,4 cm. On a donc: 
AB’ 
O4 


po L Far 
avec OA = d4, OA a Z. 


œ 


et 


Finalement : 


d AB &OA & f 


On obtient G”=35,9 > Get G” L'usage d’une loupe est plus « intéressant » pour le myope. 


Puissance d'une loupe 


En utilisant les hypothèses de l'exercice 11, calculer la puissance de la loupe lorsque l'œil est 
au repos dans chacun des deux cas proposés. 


Solution 


CONSEIL : la seule difficulté ici est de connaître la définition de la puissance. Autrement dit, pas de diffi- 
culté particulière ! 


Par définition, la puissance P de la loupe est le rapport entre le diamètre apparent de 
l’image et la dimension réelle de l’objet : 
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"AB f 
Sur la figure ci-dessous, «= @; quand l’œil est collé à la loupe et «= ©, quand l'œil est 
dans le plan focal image de la lentille. 


Pour que l’œil soit au repos, il faut que l’objet soit placé de manière à ce que son image à 
travers la loupe se forme au Px. Par construction, on a : 


AB 


tanw = & = 
ArO 


et donc 


1 
ArO 


D'après l'exercice précédent et dans le cas où l’œil est « collé » à la loupe, on a : 


P 


p = VPrO+1 _95 
PRO 


Lorsque l’œil est dans le plan focal image de la loupe, on a : 


> VPO.. 
2VP,O -1 


REMARQUE : plus la focale de la loupe est petite plus sa puissance est grande ! 


0 ù 


La loupe associée à l'œil 


Une loupe est constituée d’une lentille épaisse convergente de focale égale à 5 em. On 
cherche à observer une lettre d'imprimerie de 2 mm de hauteur placée à 3 cm de la len- 
tille. Le punctum proximum de l'œil est fixé à 25 cm. 


1. Schématiser le système optique. 
2. Calculer le grossissement commercial de cette loupe. 
3. Quelle est la taille de la lettre d'imprimerie observée avec la loupe ? 


Solution 


CONSEIL : dans cet exercice, l'observateur regarde un objet à travers une loupe associée à l'œil. L'exercice 
ne pose pas de difficulté particulière ; dans la première question, on demande simplement de faire un sché- 
ma du montage (association de deux lentilles), la question 2) est une question de cours et la question 3) 
concerne simplement la loupe (caractérisation de l'image d'un objet à travers une lentille). 
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- à 
Dans lapproximation paraxiale, on a : 
a. AB 
o = AB 
Il vient donc : : 
d 


AN. G=5. 


3. Il s’agit d’une image virtuelle observée dans le plan focal objet de la lentille convergen- 
te. On a: 


y = A’B’ 
AB 
La taille A’B’ de la lettre d'imprimerie vue à travers la loupe est donc : 
A’B’ = y AB 


A.N. A’B’= 10 mm. 
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AUTRES INSTRUMENTS À UNE LENTILLE 


Appareil photographique 


Un objectif photographique, assimilé à une lentille mince sphérique convergente, donne 
une image nette d'un objet situé à l'infini lorsque la distance entre le plan de la pellicule 
P et le centre optique © de la lentille est égale à 7 = 80 mm. 

1. Donner l'expression et la valeur de la vergence V de la lentille. 

2. On photographie un objet situé à une distance L = 2 m de l'objectif O. Quelle doit être la 
nouvelle valeur de OP pour obtenir une image nette sur la pellicule ? On négligera la variation 
de la distance objet-objectif. 


3. La distance maximale OP est égale à 90 mm. Calculer la valeur de la distance d,, de l'objet 
à l'objectif pour laquelle on obtient une image nette sur la pellicule. 


Solution 

CONSEIL : cet exercice porte sur le principe (très simplifié) d'un appareil photographique, assimilé à une 
lentille mince et un écran (la pellicule photographique sur laquelle l'image de l'objet photographié doit se 
situer pour obtenir une photographie « nette »). Traduisons l'énoncé : L'image d'un objet à l'infini se forme 
sur la pellicule pour une distance lentille-écran égale à d ; on sait que l'image d'un objet à l'infini se forme 
dans le plan focal image de la lentille, on a donc f" = d. Cette information étant connue, les questions ne 
posent pas de difficulté majeure. 


1. L'image sur la pellicule est nette lorsque l’image de l’objet à l'infini se forme sur la pel- 
licule. Or, l’image d’un objet à l'infini se forme dans le plan focal image de la lentille. On 


a donc 4=f'et 


AN. V=12,5 6. 


2. L'objet A est à une distance Z = 2 m de la lentille, on a donc p = OA =-L=-2 1m. 


On cherche la valeur de p= OA de façon à ce que l’image A’ de A soit sur la pellicule 
(A = P). Il vient donc : 


- 1 


1 
=== 
b f 


1 
P’ 
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AN. OP = 83,3 mm. 


3. On cherche la position de l’objet A (p = OA =- 4.) dont l’image à travers la lentille 
se forme en À’ tel que f’, = OA’ = OP = 90 mm. On a alors : 


1 1 
yes 
52 d 
"pa V-1 


A.N. d, = 72 em. 


Éclairement d'une pellicule photographique 


On schématise un appareil photographique par une lentille convergente de focale 
f°= 55 cm, placée à une distance 7 d’un écran sensible (pellicule). 

On veut obtenir des images d’objets placés à une distance du centre optique de lentille 

variant de 1,2 m à l'infini. 


1. Dans quelles limites doit-on faire varier d ? 


Dans le plan de l'écran, on limite l’image à un rectangle centré sur l'axe de côtés 
a = 24 mm et # = 36 mm. Le faisceau entrant sur la lentille est limité par un diaphragme 
D circulaire. On suppose que l'appareil est réglé sur l'infini. 

2. Calculer le rapport des sections droites des deux faisceaux correspondant aux deux points 
suivants : 

- le centre du rectangle ; 

- un des sommets du rectangle. 

Conclure 


Solution 


CONSEIL : cet exercice ne présente pas de difficulté particulière. 1l s'agit de l'étude de l'éclairement d'une 
pellicule photographique, l'appareil photographique étant schématisé par une lentille unique. La seule dif- 
ficulté intervient lorsqu'on parle d'éclairement, cette notion étant absente, a priori, de l'optique géométri- 
que. L'énoncé vous propose donc une façon de mesurer cet éclairement, comme étant proportionnel à la 
section des faisceaux lumineux considérés : le problème se ramène donc à un calcul de section, c'est-à-dire 
un problème (élémentaire) de géométrie ! 
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1. Représentons le système schématisant l’appareïl photo. On veut que l’image A’ d’un 
objet À à travers la lentille se forme sur l’écran sensible. Pour cela, on doit avoir : 


OA = 4. 


La position de l’objet varie de Z,, = 1,2 m à Zu infini. 


Lentille Écran 
sensible 


On a donc : 
OA, — =, OA . —Lu 

La relation de conjugaison de Descartes donne : 

1 1 1 

— + — = - 

4 L 

1 1 1 

Ste 

du Lu Of 


On trouve pour 4, et du : 


du = f 
AN. d,= 57,5 cm, dy= 55 cm. 
2. Traçons le faisceau de section $, qui converge au centre E, du rectangle ainsi que celui, 
de section $;, qui converge en un des sommets E, du rectangle : 


Ecran 
sensible 


(a) Faisceau convergeant au centre E, du rectangle. 


© Faisceau convergeant au sommet E, du rectangle. 


Calculons la distance E:E, entre le centre et un des sommets du rectangle : 


EE, - da +b 


2 
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Le diaphragme est circulaire ; la section $; est égale à la section du diaphragme : 
_ TD" 
4 


La section $, dépend de la section du diaphragme ; soit D, le diamètre de la section cir- 


5 


2 
. rD 
culaire $;, : $, = 2 avec : 


4 


D? 
1+tan’e 


lp + b 
277 


D; = D’cos'0 = 


Or 8 est également défini par : 


tan 0 = 
Il vient donc : 
LD __ #7 rD! 
4 a+b+4f 4 


A.N. — = 0,87. 


2 

En admettant que l'intensité lumineuse en un point soit proportionnelle à la section du 
faisceau de lumière convergeant en ce point, on peut conclure que le diaphragme ne pro- 
voque pas de trop grande perte lumineuse dans les coins. 


Projection de diapositives 


Soit une lentille de distance focale f”= 5 cm. À 4 m de cette lentille, on place un écran 
sur lequel on projette une diapositive carrée de 24 mm de côté. 

1. Où doit-on placer la diapositive ? 

2. Quelle est la taille de l'image ? 


Solution 


CONSEIL : cet exercice porte sur l'étude d'un appareil de projection, assimilé à une lentille unique. Il faut 
comprendre que l'image de l'objet (la diapositive) doit se former sur l'écran de projection (sinon, 
l'« image » sur l'écran sera floue !) ; on se ramène alors simplement à l'étude de l'image d'un objet à travers 
une lentille. 


1. On place la diapositive de façon à ce que son image à travers la lentille soit sur l'écran. 
L'écran est à D = 4 m de la lentille. La relation de conjugaison de Descartes s'écrit : 


1 1 if 


OA OA f 
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Soit pour OA : 


AN. OA =-4,94 cm. 


La diapositive est 4,94 cm devant la lentille, soit pratiquement dans le plan focal objet 
de la lentille (attention le schéma n’est pas à l'échelle. On a en fait OA’ >> AO, l'image 
AB’ étant presque renvoyée à l'infini). 


Lentille 


Ecran 


2. La taille de l’image est donnée par le grandissement : 


_AP-OoN 


AB OA Jf 
Avec AB = 24 mm, on trouve AB’ =-1,92 m (y= - 80). 


Le projecteur de diapositives 


On utilise souvent une lentille convergente mince pour projeter une image AB sur un 
écran de manière à l'agrandir par rapport à l’objet AB. C’est le principe du projecteur de 
diapositives. 

1. Montrer que si le grandissement est important, on a f" = - D où D est la distance entre 
l'objet et son image. Y 

2. Quelle distance focale faut-il prendre sachant que l'on veut projeter sur un écran une image 
à 2,5 m de l'objet AB, avec un grandissement de l'ordre de — 12. 


Soit une lentille de focale f = 5 cm. À 4 m de cette lentille, on place un écran sur lequel 
on projette une diapositive de 24 mm de côté. 

3. Où doit-on placer la diapositive ? 

4. Quelle est la taille de l'image ? 


Solution 


CONSEIL : cet exercice est, dans l'esprit, identique au précédent. Traduisons quelques détails de l'énoncé 
cependant : on nous dit que "y est important, ce qu'il faut interpréter comme lyl>>1 (y < 0, car la lentille 
est convergente). Les expressions seront donc données en négligeant, par exemple, X/Y devant X (où X est 
une quantité quelconque). 
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1. La relation de conjugaison s'écrit : 


Se 
OA OA f 
Le grandissement étant y = = = a ,ona OA = Se 


Avec fl << 1 (l'énoncé précise que y est important), on a donc OA’ >> OA et la relation 
ii 


de conjugaison devient : 
f=-OA 
Par ailleurs, la distance D entre l’objet et l’image s’écrit : 
Dante -DA+OA-0A(1-1) -OA 


On a donc OA = 


, Soit en reportant dans la relation de conjugaison : 


= |© 


f=- 


2. L'application numérique (D = 2,5 m, y = — 12) conduit à f”= 20,8 cm. La distance fo- 
cale de la lentille sera égale à 0,2 m ce qui correspond à une vergence de 5 dioptries. 


D 
Ÿ 


3. On place la diapositive de façon à ce que son image à travers la lentille se forme sur 


l'écran. L'écran est à D = 4 m de la lentille (on rappelle que D= OA ). La relation de 
conjugaison de Descartes donne : 


Le 4 

OA OA f 
Soit pour OA : 

_— "D 

OA = ÿ 


B 
A.N. OA = - 4,94 cm. La diapositive est 4,94 cm devant la lentille, soit pratiquement 
au point focal objet de la lentille. 


4. La taille de l’image est donnée par le grandissement : 


_AF OX _f-D 


AB OA J 
AN. y=-80. Avec AB = 24 mm, on obtient AB’ = 1,92 m. 
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Chapitre gù 


Le microscope et la lunette 


Un peu d'histoire 


Histoire de la microscopie 


Au XVI' siècle, se développe l’idée de regarder les objets non plus directement mais à laide 
d’une loupe. De cette idée naît la microscopie, du grec skopein (examiner) et mkros (petit). 
La microscopie optique (on dit aussi photonique) va rapidement s'imposer en biologie 
comme la technique d'observation indispensable. Au cours du XIX siècle, elle permet des 
découvertes importantes, comme la découverte par Pasteur des organismes vivants res- 
ponsables de la fermentation (on pensait à l’époque qu’il s'agissait d’un processus de gé- 
nération spontanée) ; Pasteur découvre ainsi qu’il est possible de détruire des ferments 
étrangers : la pasteurisation est née ! 

La microscopie va se développer considérablement au XX° siècle grâce à des techniques 
nouvelles, notamment avec le développement de l'optique électronique. Né de cette dis- 
cipline, le microscope électronique est conçu par analogie avec le microscope photonique 
classique. La résolution atteinte a permis de développer l’étude de la matière à l’échelle 
atomique. Le microscope électronique va se perfectionner avec la mise au point du prin- 
cipe de balayage de faisceaux d'électrons très focalisés, donnant naissance à la microscopie 
électronique à balayage. Cette technique de balayage sera également appliquée à la mi- 
croscopie photonique. Plus récemment, les travaux en mécanique quantique et notam- 
ment, sur l'effet tunnel, ont permis le développement de la microscopie par effet tunnel, 
puis vers 1980 de la microscopie de champ proche. Pour la première fois, les atomes 
étaient vus ! 


155 


el de Cours 


1. LE MICROSCOPE 


Un exemple typique d’instrument optique est le microscope. Les grandeurs que nous dé- 
finissons ici sont valables pour tout autre instrument optique à système centré. 

Le microscope est composé de deux parties, chacune modélisée par une lentille conver- 
gente : 

- l'objectif qui donne de l’objet AB à observer une image réelle A,B;, agrandie et renver- 
sée par rapport à l’objet ; 

- oculaire que l'observateur utilise comme une loupe pour voir l'image définitive A’B. 
Le fonctionnement du microscope est dit normal quand l’image intermédiaire A;B, se 
trouve dans le plan focal objet (en F,) de loculaire, de sorte que l’image définitive A’B’ 
sera rejetée à l'infini et qu'un œil normal placé en F”, pourra observer A’B’ sans accom- 
modation. 


Objectif Oculaire 


AB à of 


2. GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES 


2.1. Puissance 
La puissance P est le rapport de l'angle w”, sous lequel on voit l’image A’B’ à travers l’ins- 
trument optique, par la dimension transversale AB de l'objet. 


> 


> 
AB 


La puissance intrinsèque P, d’un microscope correspond à la puissance obtenue lorsque 


l’image A’B’ est renvoyée à l'infini. Si À = F°,F, désigne la distance entre le point focal 
image de l'objectif et Le point focal objet de l’oculaire, on a : 


2.2. Grandissement 

Le grandissement est le rapport de dimensions transversales de l’image sur celle de l’ob- 
jet. Dans le microscope, il peut y avoir des grandissements relatifs à l'objectif, à l’oculaire 
et au microscope pris dans son ensemble, mais habituellement, c’est le grandissement de 
l'objectif qui est le plus utilisé : 


Vo = 
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2.3. Grossissement 

Le grossissement G d’un microscope est, par définition, égal au rapport entre les diamè- 
tres apparents maximaux d’un objet vu à travers le microscope ou vu à l'œil nu à la dis- 
tance minimum 4, de vison distincte : 


Pour pouvoir comparer les performances des microscopes, les fabricants ont choisi une 
distance minimale de vision distincte arbitraire de 25 cm. Le grossissement commercial 
G. correspondant est : 
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LE MICROSCOPE 


Étude d'un microscope 


Un microscope est muni d’un objectif et d’un oculaire dont les distances focales sont res- 
pectivementf ; = 1 cm etf, = 5 cm. La distance entre les centres optiques de l’oculaire 
et de l'objectif est notée D et vaut 15 cm. L’oculaire est réglé pour une vision sans ac- 
commodation par un observateur à vue normale. 

1. Calculer le grossissement commercial G, du microscope, défini comme le rapport des an- 
gles œ'et &, où &'est l'angle sous lequel est vue l'image de l'objet à travers le microscope 
et à l'angle sous lequel est vu l'objet à l'œil nu à la distance minimale de vision distincte 
d, = 25 cm. 

2. Calculer l'angle sous lequel on voit à travers cet instrument un objet dont le diamètre est 
de 20 lim ainsi que le diamètre d'un objet qui serait vu, à l'œil nu, sous ce même angle, à la 
distance de 25 cm. 

On éloigne l'oculaire de l'objectif de manière à augmenter de d = 10 cm la distance D entre 
l'oculaire et l'objectif. 


3. Quelle est la nouvelle valeur G.' du grossissement commercial ? 

4. De combien et dans quel sens faut-il déplacer le système optique par rapport à l'objet pour 
rétablir la mise au point ? 

5. Le résultat est obtenu en tournant de deux tours et demi la vis micrométrique. Quel est le 
pas de cette vis ? 


On recouvre l’objet d’une lamelle de verre de 0,5 mm d'épaisseur, à faces parallèles. On 
supposera l’objet au contact de la lamelle. On constate que, pour obtenir de nouveau une 
image nette, il faut tourner la vis micrométrique de 72 centièmes de tour. 


6. Quel est l'indice du verre de la lamelle ? 


Solution 


CONSEIL : un microscope est l'association de deux lentilles. Aussi, s'il existe des définitions qui sont pro- 
pres à cet instrument (on étudie ici le grossissement commerciale), les connaissances requises sont toujours 
celles relatives à une association de lentille : relation de conjugaison d'une lentille et expression du gran- 
dissement. 


Traduisons maintenant un point particulier de l'énoncé : on nous dit que l’observation 
avec le microscope se fait sans accommodation. L'objet À forme à travers l’oculaire une 
image (intermédiaire) À, qui sert d’objet pour l'objectif ; l’image de A; à travers l’objectif 
est l’image définitive A’ de À à travers le microscope. C’est cette image qui est vue par 
l'œil. Un œil emmétrope verra distinctement A’ sans accommoder si ce dernier est ren- 
voyé à l'infini. Cette condition permet de déterminer la position de l’image intermédiaire 
À, (dans le plan focal objet de l’oculaire). 


REMARQUE : on n'indique pas de flèches sur les traits rouges de la figure ci-dessous qui ne sont pas des 
rayons mais servent à construire les images successives (par exemples BOB, est interrompu). 
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Objectif Oculaire 


1. Le grossissement commercial est défini par : 


avec À = FF, = M O,;+0,0,+O;F,=-f7"+D-f; = 9 cm. 


On a donc : 


AN. G. = 45. 


2. On considère un objet de 20 im. & est l’angle sous lequel est vue l’image A’B de l’objet 
AB à travers le microscope. La puissance intrinsèque P est définie par : 


œ D-f-f, 
P.= = 4G. = = 
AB FA 


On a donc : 
D- D . 
œ = DER ap 
VE 
A.N. & = 3,96.10" rad. 


Supposons que l’objet AB soit vu sous cet angle & sans microscope à la distance 


AO = d, = 25 cm (ci-dessous). 


A 
Donc : 
AB = d tan 


A.N. AB = 0,99 mm. 


3. En éloignant l’oculaire de l'objectif, on éloigne le foyer image de L; du foyer objet de 
L;, le nouveau grossissement commercial du microscope est obtenu en remplaçant D par 


D + à, soit À par À + d. On a donc: 


œ - P+d-F'f 
ff 
AN. Ge 95. 
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4. On déplace maintenant l’ensemble objectif-oculaire par rapport à l’objet pour rétablir 
la mise au point. Notons 0)’, la nouvelle position de l'objectif permettant la mise au point 
(l'ancienne position est O:) et à = O,0”,. Si 5 < 0, l'ensemble a été rapproché de l’objet, 
si Ô > 0, l’ensemble a été éloigné. A’; image de A à travers l'objectif doit être au foyer objet 
de L, (l'observation se fait sans accommoder, comme l'explique l'introduction de la solu- 
tion) soit en F.. Initialement, A a pour image F, = A, à travers L, : 


En 
OA, O.A fr 


Avec OA, =O;F, = OF, + FF, =f;+A, il vient : 


OA L OF, fi 2: Ge +Aÿ} 
fr -O:F; A 


On a éloigné l’oculaire de l'objectif, c’est-à-dire que la distance F/F, a augmenté : on a 
maintenant F,F,= 7+ A. Les points À et À”; sont conjugués ; on a : 
D -le 4 
OA, O'A fi 


Avec OA’, = OF, = OF + FF, = fi + A + d, il vient : 


Ge _(+A+4f! 
- A+d 


On a donc : 


+7 + ; +A)f, (Gf +A+dÿf; 
= 1 1 = À _ 1 A _ (A +A)ÿf: CNE RE RE PT 
ô = O,O [@) O + . 


5-- 
A(A + d) 


A.N. Ô =—0,585 mm. Ô < 0, on a donc rapproché le système de l'objet. 


5. Lorsqu'on tourne la vis micrométrique d’un tour, le système se déplace d’une distance 
p qui correspond au pas de la vis. Il faut tourner la vis de 2 tours et demi pour que le sys- 
tème se déplace de à, on a donc: 


2,5 p = |ô] 


soit : 


PT 3 
Avec la valeur de précédemment déterminée, on obtient finalement : 


p = 0,234 mm. 
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6. L'objet À étant au contact de la lame de verre, tout se passe comme si l’objet pour le 


: 2 4 ame de verre 1 : 
microscope était À, tel que A ®%%% _, A, tel que AA, = {1 — = | (cest la distan- 
n 


ce entre un objet, accolé à une lame, et son image à travers la lame). Pour effectuer à nou- 


veau la mise au point, il faut déplacer le système de ZL = AA,. Ceci est obtenu avec 


0,72 tour, c'est-à-dire Z = 0,72 p. 


L 0e 1-°) 
n 
1 
ET 
0.72 
€ 


AN, # =1,51. 


Puissance et grossissement d'un microscope 


Un microscope est constitué d’un objectif qui forme une image agrandie de l’objet ob- 
servé et d’un oculaire utilisé par l'œil comme une loupe. On considère un microscope 
dont les caractéristiques sont les suivantes : distance focale de lobjectiff = 10 mm, dis- 
tance focale de l’oculaire f, = 30 mm, distance entre le point focal image de l'objectif et 
le point focal objet de l’oculaire Z = 15 cm. On suppose que le microscope est réglé pour 
une vision sans accommodation. 

1. Calculer la puissance intrinsèque et le grossissement commercial de ce microscope. 

2. Quelle est la distance de l'objet à l'objectif ? 


3. Dans ces conditions, calculer le grandissement de l'objectif, la puissance et le grossisse- 
ment de l'oculaire. Retrouver la puissance et le grossissement calculés en 1. 


Solution 
CONSEIL : cet exercice est, dans l'esprit, identique au précédent. 


L'EÉP-=2L. 


Objectif Oculaire 


AB’ à l'infini 


REMARQUE : on n'indique pas de flèches sur les traits rouges qui ne sont pas des rayons mais servent à 
construire les images successives. 


La puissance intrinsèque P, du microscope est définie par : 


L 
ff 


p = 
AN. P = 500 6. 
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Le grossissement commercial est donné par : 


P. 
G. = — 
4 


AN. G. = 125. 


2. Le microscope est réglé pour une vision sans accommoder : l’image finale A’B’ d'un 
objet AB est renvoyée à l'infini. On a donc: 


Lentille L; Lentille L, 


AB AB: 


L'image intermédiaire A,B,; est dans le plan focal objet de L,, soit A, = F.. 


À est l’objet qui donne, à travers L;, l’image F, : 


EL 
O:F, OA fi 
Avec : 
OF = OR+FE-f+1 
on a: 


10 - fi OF; _ (fr + L) 
OF, -f} L 


A.N. AO, = 1,06 cm. 


3. Le grandissement de l'objectif s'écrit : 


Y _ AB; = O;A, 
AB OA 
soit : 
L 
nes 
fi 
AN. = 15. 
La puissance de l’oculaire P, est définie par : 
ne 
A;B: 


(& est représentée sur la figure de la question 1.). 
Dans le triangle A,B;,0,, on écrit : 


œ'=tan® = 


On a donc finalement : 


AN. P,= 33,3 6. 
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Le grossissement de l’oculaire est défini par : 
8 P 
G, = — 
œ 


où © est l'angle sous lequel on verrait l’objet (pour l’oculaire, l’objet est A;B;) à l'œil nu, 
à la distance minimale 4, de vision distincte (4, = 25 cm). 


Dans le triangle A;B,0, on a : 


On a donc finalement : 


AN. G, = 8,3. 


Utilisation d'un microscope par un œil normal 


Le centre optique d’un œil normal se situe au foyer image de l’oculaire d’un microscope. 
On met au point le microscope pour que l'œil fasse son observation en accommodation 
maximale (on rappelle que la distance minimale de vision distincte est 4, = 25 cm). Le 
microscope a les caractéristiques suivantes : distance focale de l’objectiffi = 10 mm, dis- 
tance focale de l’oculaire f;= 30 mm, distance entre le foyer image de l’objectif et le foyer 
objet de l’oculaire L = 15 cm. 

1. Déterminer la distance de l'objet à l'objectif. 

2. En déduire la latitude de mise au point de ce microscope, définie comme la distance dont 
on peut faire varier la position de l'objet A de façon à ce que son image A’ à travers le micros- 
cope appartienne au champ de vision distincte de l'œil. 

3. Sachant que lorsque l'œil regarde dans un microscope la limite de son pouvoir séparateur 
est d'environ 4' (1' = 3.10“ rad), calculer la longueur du plus petit objet transverse visible avec 
ce microscope. 


Solution 

CONSEIL : le point de départ de cet exercice est la détermination de la position de l'objet A par rapport au 
microscope pour que l'œil, situé dans le plan focal image de l'oculaire, voit distinctement l'image A de cet 
objet à travers le microscope (association de deux lentilles) lorsqu'il est en accommodation maximale, c'est- 
à-dire lorsque l'image A’ de A se forme à 25 cm de l'œil (au punctum proximum). 
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Objectif Oculaire 


On cherche la distance AO, de l’objet à l'objectif telle que l’image finale A’B soit à la dis- 


tance d, (distance minimum de vision distincte) de l’œil placé en F”,. On veut donc : 
OA = O,F,+FE À =/f-4, 
Le schéma synoptique à travers le système formé des deux lentilles s'écrit : 


Le AB, __ © AB 


AB 


La position de A, est donc donnée par la relation de conjugaison de Descartes pour les 


points (A, et A?) : 


À 
OA OA f; 


Avec O,A’=f} — 4, on a alors: 


f-OA d, 


A.N. OA, = —- 26,4 mm. 
La position de À est alors calculée en utilisant la relation de conjugaison de Descartes 
pour les points conjugués (A, A;) à travers L, : 


1 1 1 


OA OA f} 


Avec O;A, = O:F'+F5F,+F0,+O,A,=f;+L p-EE , il vient : 


O;,A = OA fr 
fr —O.A, 

on - - (AW +L)+Pf 
CARE ie 


A.N. OA =-—10,65 mm. 


2. On connaît déjà la position de À telle que À’ soit au punctum proximum de Tœil ; on 
effectue le même raisonnement pour déterminer la position de À pour que À’ soit au 
punctum remotum. L’œil peut voir distinctement des objets à une distance comprise entre 
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l'infini et 4. On a déterminé la position A d’un objet qui donne, à travers le microscope 
une image située à 4, de l'œil. Notons A. la position de l’objet qui donne, à travers le 
microscope, une image à l'infini. La latitude de mise au point est définie par : 


5 = AA. = [O,A.-OA 


Calculons donc OA... Le schéma synoptique est le suivant : 


Li L 


À 


CO 


As 


L'image de AÀ;.. à travers L, se forme à l'infini. A. est donc confondu avec le point focal 
objet de L, : A. = F,. Par conséquent, l’image de A. à travers L; est le point F, : 


1 en 


OF, O;A. É 


Or: 


O:F, 7 O:F; ae F:F, =fr +L 


On obtient l'expression de O:A. : 


A.N. OA. = — 10,67 mm. 


La latitude de mise au point s'écrit finalement : 


s- PL) (FL) FOR 
L daL+f> 


_ Fifa 
L(Ld,+f'?) 
A.N. 8 = 15,625.10° m = 15,625 um. 


—— , où West l’angle sous lequel est 


ce > 


3. La puissance du microscope est donnée par P = 


vue l’image de AB lorsque le microscope est réglé pour une vision sans accommodation. 


: be : 
ÀB' à l'infini 
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REMARQUE : on n'indique pas de flèches sur les traits rouges qui ne sont pas des rayons mais servent à 
construire les images successives. 


Dans le triangle O,A.. B.., on a: 


La puissance du microscope s'écrit donc : 


_1AB 
AB OR 


A.N. P= 500 6. On veut & > on = 1,2.10 7 rad, soit : 
AB > ir 
P 
A.N. AB > 2,4 lim. Un objet ne sera vu que si sa taille est supérieure à 2,4 Um. 


Utilisation d'un microscope par un œil myope 


Un microscope, de puissance commerciale égale à 1200 6, est constitué d’un objectif L, 
de distance focale inconnue et d’un oculaire L, de distance focalef, = 30 mm. La dis- 
tance entre les centres optiques des deux lentilles, notée e, vaut 210 mm. Un utilisateur 
place son œil au foyer image de l’oculaire. 
1. Calculer la distance focale f, de l'objectif. 


2. Dans quel intervalle doit-on placer l'objet pour qu'il soit vu distinctement à travers le mi- 
croscope par un utilisateur myope dont les deux limites de vision distincte sont 40 cm et 
18 cm ? 


3. Calculer la latitude de mise au point du microscope. 


Solution 


CONSEIL : dans l'esprit, cet exercice est identique au précédent mais l'utilisateur du microscope étant 
myope, son champ de vision distincte défini par les positions de son punctum proximum et punctum remo- 
tum est différent. 


1. La puissance commerciale du microscope P est définie par : 


P. = = 
VVE 
avec À = FF, =F0,+0,0,+O;F,=-f2+e-f,. On en déduit la valeur de f} : 


, _ ef 
fie 
1 + Pf 


AN. f; = 4,865 mm. 
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2. Il faut placer l’objet À pour que son image À’ à travers le microscope se forme dans le 
champ de vision distincte de l'utilisateur myope [4 = 18 cm, 4? = 40 cm]. L’œil de l’uti- 
lisateur étant placé au point focal image F, de l’oculaire, l’image A’ doit se situer à la dis- 
tance 4 de F} telle que : 


Le schéma synoptique entre A et son image finale A? s'écrit : 


A __h À L À 
avec : 
Le 
OA, OA fr 
1-7? 
OA OÀ, f; 


On cherche à déterminer la position de À, connaissant celle de À”. On détermine d’abord 
la position de A;, objet pour l’image A’ à travers l’oculaire. On a donc : 


On en déduit la position de l’objet À pour cette image A, à travers l'objectif : 
—— (, EE - 2) 
OA = fi OA, » Ji (G,0.* OA) _ # (+ d 
| fr OA fi (O,0;+ OA.) fe ne #2) 
| d 


On 2 finalement : 

fi@(e-f2)+f2) 

La distance AO, est donc comprise entre : 
fr (@r(e-f>) +f2) ct fr (@x(e-f;) +f2) 
de-f-f})+f; d(e-f-f)+f2 


OA - 
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L'application numérique donne : 
4,996 mm <AO, <4,998 mm. 


3. La latitude de mise au point est définie par : 


5 - AO-A0, = Cle f)+f2) fief) 4) 
de-ff-f)+f d(e-f-f)+f; 


Soit 


- FFE (dr - de) 
La(e-f}-f) +f2Ma(e-f -f) +f31 


A.N.5=2um. 


Détermination expérimentale des caractéristiques d'un 
microscope 


Un microscope est constitué d’un système de deux lentilles minces convergentes, de dis- 
tances focales#? = 10 cm pour l'objectif etf”, = 20 cm pour l’oculaire (les distances focales 
sont données avec une tolérance de 10 %). L’œil de l'observateur est simulé par une len- 
tille de vergence C; = 3 Ô associée à un écran. 

L'objectif est placé près de l’objet AB à examiner. L'image A’B’ obtenue sur l'écran cor- 
respond à une vision de l'œil sans accommodation (vision à l'infini). 


Simulation 
de l'œil 
Objectif Oculaire 
Écran 
L Image L L B’  Jmage reçue 


objective 


par l'œil 
artificiel 


«Direction de B’ 
(image dB, 


donnée par l'oculaire) 


On fait varier l'intervalle optique À = F°;F, en déplaçant l'objectif par rapport à l’objet. 
Pour chaque position de AB, on détermine celle de son image A,B, donnée par l’objec- 
tif, et l’on place l’oculaire de sorte que son plan focal objet coïncide avec A;B,; (F, con- 
fondu avec AÀ,). Le microscope donne alors une image virtuelle à l'infini, et vue, du foyer 
image F’, de l’oculaire, sous l’angle & (& est appelé diamètre apparent de l’image). On 
fait coïncider le foyer objet F, de la lentille simulant l'œil avec le foyer image F”, de l’ocu- 
laire. On obtient sur l'écran, une image réelle A”B” droite, de grandeur indépendante 
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de la position de l'écran (donc de la profondeur de l'œil). Les différents réglages effec- 
tués sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. 


Tableau récapitulatif: f5 = 10cm f=20cm f;= 33,3 cm 


AO, (cm) 13,5 14,5 15 16 18 20 
O:A; (cm) 
Y1 = O.A,/AO, 


A'B' (cm) 
œ' = A'B'/f;(rad) 
AB (cm) 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 


A=O.A,-f; (cm) 


P= œ'/AB (Ô) 


1. Compléter le tableau et représenter la variation de la puissance intrinsèque du microscope 
P; en fonction de l'intervalle optique A. 


2. En déduire une expression de la puissance d'un microscope en fonction des vergences C, 
et C, des lentilles L, et L.. 


3. Représenter la variation du grandissement de l'objectif y, en fonction de A. 


4. En déduire une expression du grandissement de l'objectif d'un microscope en fonction de 
C:, vergence de L.. 


Solution 


1. On complète le tableau à partir des mesures expérimentales fournies. 


AO, (cm) 13,5 14,5 15 16 18 20 
O;A, (cm) 40 32,6 30 26,9 22,6 20 

y, = O,A,/AO, 2,96 2,25 1,68 1,26 1 

A = O.A, - f' (cm) 30 22,6 20 16,9 12,6 10 
A'B' (cm) 3 2,3 2 2,3 21 1.8 
œ' = A'B'/f; (rad) 0,09 0,069 0,06 0,069 0,063 0,054 
AB (cm) 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 
P= œ'/AB (ô) 15 11,5 10 8,625 6,3 5,4 


2. D’après le graphe 1 de la figure ci-dessous, la puissance du microscope est donnée par : 
P.(6) = 49 A(m) 
Nous avons C; = 108 et C,= 5 à, d’où l’expression conjecturée de P, en fonction de C; 
et C; : 
P, T C, G A 


Le produit des vergences de chaque lentille du système par l'intervalle optique correspond 
à la puissance intrinsèque du microscope. 
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0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 
A (m) 


3. D’après le graphe 2 de la figure ci-dessus le grandissement de l'objectif est proportion- 
nel à l'intervalle optique : 

V1 = 9,78 A(m) 
De plus, en prenant en compte la tolérance de 10 % sur la vergence C; de la lentille L;, 
égale à 10 Ô, on peut conjecturer l'expression suivante : 


Yi = CA 
4. On peut exprimer la puissance intrinsèque du microscope en fonction de y, et de C.. 
Avec C:= À et P. = C,GA, on obtient finalement : 


P, a VY:G 


5. La puissance intrinsèque d’un microscope est égale au produit de la puissance de son 
oculaire (en dioptrie) par le grandissement de son objectif. 


LUNETTE ASTRONOMIQUE 


Lunette de Galilée 


Une lunette est constituée d’un objectif et d’un oculaire sur le même axe optique. L’ob- 
jectif est une lentille mince convergente L, de distance focale f; = 20 cm et de centre 
optique O;, l’oculaire est une lentille mince divergente L, de distance focale f; = - 5 cm 
et de centre optique O.. 
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1. Comment faut-il positionner les lentilles pour permettre une vision sans accommodation à 
travers la lunette ? On rappelle qu'une lunette permet de visualiser des objets très éloignés. 
2. Schématiser le système et montrer qu'il est afocal. 

3. Montrer que l'image obtenue est droite. Calculer le grossissement de la lunette. 


Solution 

CONSEIL : le principe d'une lunette est identique à celui d'un microscope : une première lentille (l'objectif) 
forme de l'objet A étudié une image intermédiaire A, qui sert d'objet à une seconde lentille (l'oculaire) qui 
en donne une image A, image définitive de l'objet A à travers la lunette. C'est cette image A’ qui est vue 
par l'observateur munie de sa lunette. 

1. Une lunette sert à voir des objets situés à l'infini. Pour permettre une vision sans ac- 
commoder, il faut que l’image définitive à travers le système optique se forme à l'infini : 
cette image devient en effet un objet à l’infini pour l'œil, qui le voit alors sans accommo- 
der. Suivons le schéma synoptique d’un point A à l'infini formant son image à travers (L;, 
L;) en À à l'infini. A forme son image A, à travers L; au point focal image F} de L;. Par 
ailleurs, pour que l’image À’ de A, à travers L, soit renvoyée à l'infini, il faut que A, se 
situe au point focal objet F, de L;. On en déduit que le réglage souhaité est obtenu si 

1 = F,. On doit donc positionner les lentilles à une distance D telle que : 


D = O0; = OF’; + FF, + EO, = OF’, + FO, 


De 
AN. D=15 cm. 


2. Le système est afocal par définition puisqu'il forme l’image d’un objet à l'infini. 


Fes Image 
à l'infini 


© est obtenu dans le triangle F,0,0; : 


œ= tanœx = 
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œest obtenu dans le triangle F/0,0; : 


F0, F2 


Avec, par construction, O,0 = O,0: ,ona: 


- 
se 


A.N. G=4. Avec G > 0, on conclut que l’image est droite. 


Grandissement d'une lunette de Galilée 


Une lunette est constituée d’un objectif, assimilable à une lentille convergente L, de dis- 
tance focale 50 cm et d’un oculaire assimilable à une lentille divergente L, de distance 
focale — 5 cm. La lunette est réglée pour que l'observation se fasse sans accommoder. 
1. Comment obtenir ce réglage ? 

2.a. Calculer le grandissement angulaire obtenu. 

b. Sous quel angle voit-on une tour de 10 m de haut placée à 2 km ? 


Solution 
CONSEIL : cet exercice est, dans l'esprit, identique au précédent. 


1. Une lunette est construite pour observer des objets situés à l'infini. Soit AB un tel objet 


(O;A =- ce). Son image A’B à travers l'objectif se forment donc dans le plan focal ima- 
ge : À’ = F;. Si on règle la lunette pour une observation sans accommodation, l’image fi- 
nale A”B” est renvoyée à l'infini. Or A” est l’image de A’ à travers l’oculaire L,. Si A? est 
renvoyée à l'infini, À’ est donc au foyer objet de L,, c’est-à-dire A’ =F.. 

Pour obtenir ce réglage, il faut donc que le foyer image de L; soit confondu avec le foyer 


objet de L, : F,= F.. 


2.a. Soit ot l'angle sous lequel est vu AB et w l'angle sous lequel est vue l’image finale 


A’?B”. 


Dans le triangle O,0’:F;, on a: 


00: _ O0, 


œ= tanœx = 
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Dans le triangle AO;F,, on a : 


Peine 0,0, .__O’0;, 
F0, 2 
On: 
cos 
œ ff: 
AN. G=10. 
b. Pour une tour de 10 m de haut située à 2 km, on a = gi = 5.107 rad. 


On obtient donc & = 5.10° rad. 


La lunette de Kepler 


Une lunette de Kepler est formée d’un objectif assimilable à une lentille mince conver- 
gente de distance focale image f” = 60 cm et d’un oculaire assimilable à une lentille min- 
ce convergente L, de focale f”, = 5 cm. La lunette est réglée à l'infini pour observer des 
objets ponctuels. 

1. Comment positionner L, par rapport à L, ? 

2. Représenter la marche des rayons lumineux issus d'un point objet situé à l'infini. 

3.a. Déterminer le grossissement G de cet instrument. 


b. Sous quel angle voit-on un objet AB de 10 m de hauteur située à une distance de 1 km de 
la lunette ? 


c. L'observateur utilise la lunette en inversant les lentilles sans modifier son réglage ; il vise 
l'objet AB à travers la lunette retournée. Sous quel angle apparaît-il ? 


Solution 


CONSEIL : toujours dans le même esprit que les deux exercices précédents, précisons qu'une lunette est 
« réglée à l'infini » lorsqu'elle forme une image définitive renvoyée à l'infini ; autrement dit, la lunette est 
réglée pour permettre à un œil emmétrope une vision sans accommodation. 


1. On fait correspondre le plan focal image de L; avec le plan focal objet de L;, on parle 
alors de système afocal. La distance qui sépare les deux lentilles est de D = 65 cm. 


de 


Objet 
à l'infini Image 


L à l'infini 
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3.a. Le grossissement correspond au rapport de focales (voir exercice 7) : 


AN. G=-12. 


b. L'objet AB est vu sous un angle &= AB 2 0,01 rad. En utilisant la lunette astrono- 


T 


mique, on voit AB’ sous l'angle & = |G] & = 0,12 rad. 
1 


c. Si on inverse l'instrument, le nouveau grossissement s'écrit G’= =. L'objet est vu avec 


Q 


un angle &” = |G’| ot = 8,3.10 * rad. 


La grande lunette de l'observatoire de Meudon 


On représente la grande lunette de l’observatoire de Meudon (troisième plus grande lu- 
nette du monde par la taille de son objectif) par deux lentilles minces convergentes : 
l'objectif L, de centre optique O, de grande focale f; = 16 m et l’oculaire de centre op- 
tique O, et de différentes distances focales courtes : f, = 4 cm ou 10 cm ou 16 cm. Le 
diamètre de L, vaut D = 64 cm. 


1. Schématiser cette lunette astronomique réglée pour une vision sans accommodation, lors- 
que la lumière provient de l'infini. 


2. Quels sont ces différents grossissements possibles ? 

3. Quel est l'intérêt pour l'astronome d'avoir plusieurs oculaires de focale différente ? 
4. Situer le cercle oculaire et calculer son diamètre. 

5. Pourquoi aujourd'hui ne fabrique-t-on plus de grande lunette astronomique ? 


Solution 
1. On peut reprendre le schéma de l'exercice 8. 


2. Les différents grossissements sont : 


Ge D s4b0. 
2h =160 


el io 


3. Un astronome commence toujours ses observations en utilisant un grossissement fai- 
ble, certaines lunettes astronomiques possèdent même un viseur placé parallèlement à la 
lunette permettant de garder un champ de visée assez large pour trouver facilement l’objet 
à observer. Plus le grossissement est important, plus le champ de visée se restreint. 

4. Calculons le diamètre du cercle oculaire pour une distance focale f } = 4 cm. Le cercle 
oculaire est l’image de l’objectif donnée par l’oculaire. 
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Sachant que G = _ onad= = 1,6 mm. 


b 

d G; 
5. On ne fabrique plus de grande lunette car les lentilles de l'objectif ont été remplacées 
par des miroirs concaves de grand diamètre moins chers, plus fiables (peu de déforma- 
tion) et plus maniables. 


Lunette astronomique et lunette terrestre 
Une lunette astronomique est constituée d’un objectif (L.) de distance focale f; = 60 cm 
et d’un oculaire (L;) de faible distance focale f; = 2 cm. 
1. Quelle est la particularité de l'image formée ? 


2. Calculer le grossissement puis la position par rapport à O, ainsi que le diamètre du cercle 
oculaire sachant que la monture de l'objectif a un diamètre de 10 cm. 


3. Quel est l'intérêt d'avoir un cercle oculaire de cette taille ? On donne le diamètre d'ouver- 
ture maximal de la pupille (D' = 8 mm quand la pupille de l'œil se trouve au maximum de sa 
dilatation) 


On utilise la lunette pour observer des objets terrestres : on conserve l’objectif mais on 
remplace l’oculaire précédent par un oculaire constitué d’une lentille divergente. 


4. Quelle nouvelle image observe-t-on comparée à la précédente ? 


5. Quelle doit être la distance focale du nouvel oculaire pour que la lunette terrestre permette 
à l'œil de distinguer deux points voisins, séparés l'un de l'autre d'une distance de 10 cm et 
situés à 1000 m de l'instrument ? La limite de résolution angulaire imposée par l'œil est 
6 = 4,8.10 “ rad. 


Solution 


1. L'objet observé est à l'infini. Les rayons incidents sont parallèles à l’axe optique. Pour 
que les rayons émergent de la lunette parallèlement à l’axe optique, il faut superposer les 
foyers image F”, et objet F, des deux lentilles convergentes. On parle alors d’un système 
optique afocal. L'image formée avec deux lentilles convergentes est inversée. 


2. Le grossissement est donné par : 


G-E 
2 
AN. G=30. 
3. La position de l’oculaire par rapport à l'objectif est telle que : 
D = O0, = jf} +f; = 62 cm. 
Le diamètre du cercle oculaire est donné par : 
D _10 


x = — = 3,3 mm. 


G 30 
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Le diamètre du cercle oculaire est inférieur au diamètre d'ouverture maximal de la pupille. 
L’œil reçoit donc toute la lumière transmise par la lunette si la pupille se place dans le 
plan du cercle oculaire. 


4. L'image récupérée n’est plus inversée mais droite et agrandie, le grandissement est po- 
sitif (voir figure de l'exercice 7). 


5. Pour pouvoir distinguer les deux points distants de 10 cm lun de l’autre, il faut que : 
Ga=0 


où © représente le diamètre apparent de l’objet que l’on observe. 


soit : 


Avec 6 = 4,8.10 ‘ rad et & = 0,1/1000 =10 rad, on obtient finalement f} = 12,5 cm. 


La distance focale de l’oculaire ne doit pas dépasser 12,5 cm. 
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Chapitre (81 


Autres instruments optiques 


Un peu d'histoire 


La paire de jumelles 


Voilà un instrument d'optique que tout le monde connaît. Une paire de jumelles est cons- 
tituée de deux oculaires, chacun associé à un objectif, l’ensemble étant séparé par plusieurs 
prismes. Quelles sont les caractéristiques optiques de cet instrument ? Sur chaque appa- 
reil, on peut voir inscrits deux nombres associés, comme 8 X 40 ou bien 7 X 50, qui nous 
donnent une première indication. La première grandeur correspond au grossissement de 
l'instrument : un grossissement de 8 équivaut à observer un objet 8 fois plus près. La 
deuxième grandeur correspond au diamètre de l’objectif en millimètre. 

Ces premières indications permettent de comparer deux paires de jumelles entre elles. On 
utilise plus facilement une paire de jumelles compacte (6X35) pour aller au spectacle alors 
qu'une paire 10 X50 sera utilisée en randonnée ou pour faire des observations astronomi- 
ques. Il faut savoir que plus le grossissement est important plus l'angle de visée va se fer- 
mer. Et un champ d'observation faible impose souvent l’utilisation d’un pied ou d’un 
support de lunettes afin d'obtenir une image la plus stable possible. 

Pour des observations nocturnes la taille du cercle oculaire doit correspondre à l'ouverture 
maximale de la pupille oculaire. La pupille est l’équivalent d’un diaphragme dont le dia- 
mètre d'ouverture varie entre 2 mm en plein jour et 8 mm dans l'obscurité. Le cercle ocu- 
laire doit donc tendre vers cette valeur de 8 mm pour réaliser des observations de qualité. 
Une bonne paire de jumelles est aussi caractérisée par un indice de luminosité Z. Plus cet 
indice est grand, meilleure sera la vision surtout si l’on manque un peu de lumière au cours 
d'observations. On calcule l'indice de luminosité de la manière suivante : J= (D/G) où D 
est le diamètre (en millimètre) de l'objectif et G le grossissement de l'appareil. Aïnsi, pour 
une paire 10 X 50, 1= (50/10) = 25. Au-delà de Z > 20, on peut considérer que l’observa- 
tion sera de qualité même sous faible luminosité. 

Le prix d’une paire de jumelles dépend de la qualité même de ses optiques. Les prismes, 
qui redressent l’image inversée par l'objectif, peuvent être traités au fluorure de magné- 
sium pour une meilleure transmission de la lumière. Les autres optiques subissent aussi 
différents traitements de manière à réduire les pertes en luminosité. Le traitement U.V. 
reste le plus courant mais d’autres traitements permettent d'améliorer le contraste, de 
transmettre plus de lumière, et d’éviter bien sûr tout type d’aberration chromatique. Aus- 
si, pour bien choisir une paire de jumelles, faut-il l'essayer dans des conditions limites 
d'utilisation. 
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Étude d'un viseur 


Un viseur sert à déterminer la position d’une image virtuelle formée par un système op- 
tique quelconque. Le viseur est constitué d’une lentille mince convergente L,; de distan- 
ce focale image /} = 10 cm et d’un écran solidaire de la lentille : la lentille et l'écran sont 
distants de = 15 cm. La distance entre l’image virtuelle, dont on cherche à déterminer 
la position, et la lentille L, est appelée distance frontale. 


Un objet réel AB est placé à la distance |p| = 40 cm en avant d’une lentille mince L de 
distance focale image inconnue f : L'image qu’en donne L est repérée à l’aide du viseur : 
on observe une image nette sur l'écran lorsque la lentille L, est située à 4, = 10 cm de L. 


1. Calculer la distance focale f’ de la lentille L. 
2. Tracer le trajet des rayons lumineux depuis l'objet jusqu'à l'image définitive. 


Solution 


CONSEIL : dans cet exercice, le viseur est utilisé pour déterminer la distance focale d'une lentille. Il suffit 
pour comprendre le principe de la mesure de représenter le schéma synoptique de l'ensemble lentille (de 
distance focale inconnue)-viseur. 


L'objet A (dont on connaît la position) donne à travers la lentille l’image intermédiaire 
À qui sert d'objet pour le viseur et en forme une image A? sur l’écran d'observation. On 
connaît donc la position de A et de A? ; la relation de conjugaison pour le viseur permet 
de déterminer la position de l’image intermédiaire A”. Les points À et À’ étant conjugués 
pour la lentille dont on cherche à déterminer la distance focale, on peut conclure ! Con- 
sidérons donc le schéma synoptique suivant : 


Lentille L A Lentille L A” 


A 


L TL; F 
. : Ecran 
inconnue y — 
Viseur 


1. Lorsque la distance OO, est égale à 4, l’image finale A” de A se forme sur l'écran : 
O;,A” = OLE = 4. On applique la relation de conjugaison de Descartes au couple (A, 
A), conjugué pour L, et à (A”, A?) conjugué pour L; : 

1 1 1 1 

e et _ = 


OA OA f OA"OX F 


nr 
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Avec OA = —p et O,A” = d ,ilvient: 


— _ 
RL à on 
PF 14 


De plus OA’ = OO, +O,A’ = d, + O;A7. L’équation sur f”s’écrit donc : 


On obtient finalement l'expression de f”: 


,_ p(&ffi-d)+ af) 

PT -DG+a)+ 
A.N. f’= — 40 cm. La distance focale image est négative donc la lentille L est divergente. 
2. On peut maintenant compléter le schéma en utilisant les propriétés de deux rayons 
particuliers : 
- le rayon ®, issu de B, passe par le centre optique © de la lentille L : il n’est pas dévié. Il 
rencontre en H, la lentille L;. O coïncide avec le point focal objet F; de L, : le rayon 
émerge de L, parallèlement à l'axe optique ; 
- le rayon @, issu de B parallèle à l'axe optique, rencontre la lentille L en H. Par définition 
du point focal image F, il émerge de la lentille L suivant la direction FH. Il rencontre 
alors la lentille L, en H.. Pour déterminer la direction d’émergence du rayon après L;, on 
trace le rayon @) parallèle à HFE, passant par O.. Ce rayon rencontre le plan focal image 
de L, en H, : le rayon HF, émerge de la lentille L; suivant le direction H,H.. 
L’intersection des rayons © et © se fait sur l'écran au point B”. 


pl =1|f"|= 40 em id=ff 1 d=15cm 
= 10cm 


Téléobjectif 


Un téléobjectif est constitué de deux lentilles L, et L;, de centres respectifs O, et O, et de 
distances focales respectives fï et f;. On décrit ce système comme un doublet 8, 5, — 4 
Par conséquent, pour une longueur a de référence, les distances caractéristiques du 
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système sont : f1 = 84, e = O,O, = 5aet f2 = — 4a. L; est placée avant L, pour le sens de 
propagation de la lumière. Les deux lentilles ont le même rayon À. 

1. Où doit-on placer un écran pour y observer l'image d'un objet à l'infini ? 

2. Quel est alors le diaphragme d'ouverture du téléobjectif ? 

3. On appelle « champ total objet », pour le réglage à l'infini, l'ensemble des directions dans 
lesquelles peuvent se trouver des objets dont les images se forment sur l'écran. 

a. Déterminer les limites de ce « champ total objet ». 

b. Quel est le rayon du « champ total image » correspondant ? 

4. Le « champ de pleine lumière objet » est la partie du « champ total objet » dont l'image 
formée par le téléobjectif utilise toute la lumière franchissant le diaphragme d'ouverture. Dé- 


terminer les limites du « champ de pleine lumière objet ». Quel est le rayon du « champ de 
pleine lumière image » correspondant ? 


Solution 

CONSEIL : comme dans l'exercice 1, il faut raisonner sur le schéma synoptique du système. Les raisonne- 
ments sur les diaphragmes et les champs totaux seront menés à partir de constructions géométriques des 
faisceaux entrant et sortant du système. 

Cet exercice est atypique car il aborde (questions 2 à 4) le problème des diaphragmes qui 
limitent, dans la pratique, l’utilisation des instruments optiques (ici un téléobjectif). Pas 
de panique cependant car cette notion n’est pas très compliquée. Ici, les deux lentilles ont 
des diaphragmes de même rayon À : si un rayon arrive sur L, à une distance de O; plus 
grande que À, le rayon ne passera pas. Si le rayon arrive sur L; à une distance de O, in- 
férieure à À, il continue son trajet vers L.. À nouveau se pose la question de savoir si le 
rayon émergera de L,, c'est-à-dire s’il arrivera sur L, à une distance de O, inférieure à À. 
Pour l'étude du champ total objet, on veut qu’une partie des rayons passant L; émerge 
également de L, (en effet, une partie peut émerger de L; sans passer ensuite L;). Pour 
l'étude du champ de pleine lumière objet, on veut que tous les rayons passant L; émergent 
également de L,. Le champ de pleine lumière objet est donc bien sûr contenu dans le 
champ total objet. Afin de déterminer ces deux champs, on raisonnera sur le rayon 
«extrême » qui, ayant passé L,; rencontre L, au bord du diaphragme, c’est-à-dire à une 
distance À de O.. 


1. L'objet À donne, à travers L,, une image intermédiaire À’ qui sert d'objet pour la len- 
] 8 q Jet P 
tille L,. L'image A” de A à travers L, est l’image définitive de A à travers le téléobjectif. 
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Le schéma synoptique du système s’écrit : 


À Lentille L A Lentille L; A 


L'image A est à l'infini sur l'axe optique, l’image intermédiaire A” se forme au point focal 
image F de la lentille L;. Pour visualiser l’image définitive A”, il faut placer l'écran au 
point A”, image de F, à travers la lentille L,. On exprime la relation de conjugaison de 
Descartes pour les points conjugués (F}, A”) : 


+ 
OA? OF, Fan 
soit 


ON A? OF f (0,0; + O;F,)f 
OA = —— hp; UE 
O:F + fo (0,0; +O,F) +f 


om - Ce 


_e +f + f 
A.N. O,A? =12 4. 


2. Toute la lumière qui passe dans L, passe dans L, : le diamètre d’ouverture est donc li- 
mité par la monture de L;, soit À. 


3.a. Le téléobjectif étant réglé sur l'infini, tout faisceau incident de rayons parallèles, tra- 
versant L; et L,, forme une image sur l'écran (figure a.). Cependant un faisceau incident 
ne formera pas d'image sur l’écran si, émergeant de L.;, il ne rencontre pas la lentille L... 
C’est le cas du faisceau représenté figure b. Le cas limite est celui de la figure c. où le rayon 
extrême supérieur du faisceau émergeant de L; rencontre le bord inférieur de la lentille 
L,. Le champ total objet est limité par l'angle ©, de ce faisceau : pour œ E [- or, ©], l’ima- 
ge du faisceau (issu d’un objet à l'infini) forme une image sur l'écran. 
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La zone foncée correspond à la partie du faisceau contribuant à former une image B”, la 
zone claire correspond à la partie du faisceau qui ne contribue pas à former une image B” 
(car elle ne rencontre pas L;). 

Déterminons la valeur de ©. (figure c.) : 


- dans le triangle O;FYB, on a : tant. = Fe 
NB'+R 
À 


- dans le triangle O}O,;O;”, on a : tanf, = 2R 
e 


- dans le triangle O; HB, on a : tanf, = car HB’ = R+ AB’ 
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Des deux dernières relations, on déduit la valeur de AB’ - 7 — R. La valeur de ot, est 
e 


alors déterminée par : 

R(2f —-e 
ban = 20 
fe 

11R 

40 a° 

b. Le « champ total image » correspondant est limité par B.”, image de B’ à travers L.. 


A.N. tano, = 


On a repris la figure c de la question 3.4. avec une échelle verticale plus réduite de façon 
à voir B”. Comme sur la figure précédente, la zone rose correspond à la partie du faisceau 
qui ne contribue pas à former l’image B”. Dans ce cas limite, seul le rayon extrème (sur le 
dessin avec des doubles flêches) contribue à l’image B”. 


Le grandissement de la seconde lentille s’écrit : 


A”’B?  O,A? 
Van LS - = 4 
AB. OA 


On en déduit le rayon du « champ total image » Ron : 


Ren = A?B. — Y AC c — RCE -1) 
e 


A.N. Avec y, = 4, on a Ren 


HRLSSR. 
5 


4. Le faisceau appartient au « champ de pleine lumière objet » si tout le faisceau passant 
dans L; passe dans L;. Sur la figure à. de la question 3.., cela est le cas. Considérons les 
figures ci-dessous. Sur la figure a., une partie du faisceau passant dans L; ne passe pas 
dans L, car le rayon (double flèche) émergeant de L,; ne rencontre pas L,. La figure b. 
correspond au cas limite où le rayon extrême émergeant de L; rencontre le bord de la len- 
tille L, : il faut pour cela que ce rayon émerge de L; parallèlement à l'axe optique (les deux 
lentilles ont même rayon). Le rayon incident sur L; passe donc par F;, point focal objet 


de L4. 
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tan œ = = 


OF, À 
soit : 
tan oO, = 
! 8a 


Le rayon du « champ de pleine lumière image » est donné par A” B> , avec AB = R: 
ÿ pdep 8 P 


Ropri = N B” = y AB; = 4R 


Encombrement d'un téléobjectif 


À l’aide d’une lentille convergente, de distance focale f= 20 cm, on photographie une 
tour de hauteur À = 30 m, située à une distance de 3 km. 
1. Quelle sera sur le cliché la hauteur H de la tour ? 


2.a. On place à 15,5 cm en arrière de la première lentille, une lentille divergente, de distance 
focale f; =- 5 cm. L'ensemble constitue un téléobjectif. Quelle est la hauteur H"' de la nou- 
velle image ? 
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b. Quelle est la distance / entre la première lentille et la plaque photographique (encombre- 
ment) ? 


3. Quelle serait la distance focale d'une lentille convergente qui donnerait, à elle seule, une 
image de même dimension que la précédente ? Quel serait alors l'encombrement ? 


Solution 


CONSEIL : dans cet exercice, on compare la taille du système (un téléobjectif) formé d'une seule ou de 
l'association de deux lentilles, le téléobjectif étant utilisé pour photographier une tour (un objet transverse). 
Dans les deux cas, on calcule la taille de l'image obtenue et l'encombrement de l'appareil. 


1. Utilisons la relation de conjugaison de Descartes pour la lentille L; qui donne d’un ob- 


jet AB tel que AB = à = 30 met O,A = — 3 km, une image A’B° = A. Nous allons déter- 


miner À : 


Le. + 
OA’ OA f: 
Il vient : 
O:Af; 
One. 
O,A nd 
A.N. O,A’=20 cm. 
Par suite, le grossissement donne : 
y = A'B’_ OA’ 
AB OA 
AN. y:= — 6,67-10 >, soit H = |ÿ;| à = 2 mm. 


2.a. 


Le schéma synoptique s'écrit : 


L 


A EN 


L'image À’ a été caractérisée à la question précédente :O,A’= f}= 20 cm, soit 
OA’ = O,0;,+O,A°=-D +f; = 4,5 cm. La loi de conjugaison de Descartes pour l’ob- 
jet À’ et son image A? à travers la lentille L, s'écrit : 

1 1 1 


OA OA f, 
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Il vient : 


A? = OA -D)f: D)f; 
O,A+f: fi+f-D 
A.N. O,A” = 45 cm. 


La nouvelle hauteur de la tour est donnée par le grossissement 7, de la lentille L, : 


AN. = 10, soit H”= y] H'= | | H=2 cm. 
b. L’encombrement est donné par la distance de la première lentille L, à la plaque pho- 
tographique, où se forme A”, 

= O,A” = O,0,+O,A” = D+ i-D)P 

"F+R-D 
_ DG"- LR fr 
Jia 

A.N. L = 60,5 cm. 
3. Avec une seule lentille convergente Z, de centre optique O, nous souhaitons obtenir le 
même grossissement y = ÿ1 Y> = — 6,67-10". L’encombrement L’ correspond alors à la dis- 
tance entre la lentille et l’image A” de l’objet A : L’ = OA”. 


» 


Avec y = — 


il vient : 


L'=yIOA|= 


A.N. L’ = 2 mètres ! En conclusion, il vaut mieux utiliser deux lentilles, si on ne veut pas 
que l’appareil soit trop encombrant ! 


Téléobjectif achromatique 


On étudie l’objectif d’un téléobjectif. Cet objectif est constitué d’une lentille convergen- 
te de distance focale f”= 40 mm. Une pellicule photosensible P est placée derrière la len- 
tille et on effectue la mise au point en déplaçant l'objectif, la pellicule étant fixe. 

On appelle tirage de l'appareil 7 la valeur algébrique F’A’. 

1. Quelle est la valeur maximale du tirage lorsque l'objectif permet de faire la mise au point 
sur un objet situé à une distance de l'objectif comprise entre D,,, = 1 m et l'infini. 


Dans la suite de l'exercice, la mise au point est faite sur l'infini. L'objectif est muni d’un 


diaphragme d'ouverture 7 réglable dont Le rayon À variable suit la relation : R = . La 
n 


structure de la pellicule étant granulaire, l’image d’un objet ponctuel forme une tache 
dont le diamètre correspond à la taille d’un grain 4 = 25 um. 
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2.a. Déterminer l'ensemble des positions d'un objet A sur l'axe optique donnant une image 
aussi nette que l'image d'un point situé à l'infini. 

b. Pour l'ouverture n = 16, calculer la distance minimale de cet objet au centre optique. 

On appelle limite de résolution la distance minimale entre deux objets A et B qui donnent des 
images A’ et B' distincts sur la pellicule et qui sont tels que A soit sur l'axe optique et B ap- 
partienne au plan perpendiculaire à l'axe optique passant par A. 

3. Donner l'expression de la limite de résolution en fonction de a, f et la mesure algébrique 
AO. 


4. Comment faut-il placer l'objectif par rapport à A pour que la limite de résolution soit la plus 
faible possible. Faire l'application numérique. 


Solution 


CONSEIL : comme le précédent, cet exercice utilise la notion de diaphragme, mais cette fois dans une op- 
tique un peu différente. Le téléobjectif est réglé sur l'infini, c'est-à-dire que la pellicule est dans le plan focal 
de la lentille. Si on vise maintenant un objet A à distance finie, son image A’ se forme derrière la pellicule. 
Comme la lentille est diaphragmée, un faisceau limité émis par À émerge de la lentille. L'intersection de ce 
faisceau avec la pellicule forme une tache. L'image de A sur la pellicule sera donc floue, sauf si la résolution 
de la pellicule (on parle de grain) est supérieure à la taille de cette tache. C'est l'objet de la question 2. Enfin 
dans les questions 3 et 4, on considère deux taches sur la pellicule, images floues de deux points A et B 
d'un objet transverse. À nouveau, on dira que les deux taches sont distinctes si leurs centres sont distants 
de plus d'un grain : cette dimension définit ainsi la limite de résolution de l'instrument. 


1. Un objet AB à l'infini forme son image dans le plan focal image de la lentille. On a 

donc À’ = F et le tirage est égal à zéro. Un objet AB situé à une distance AO = D de 

l'objectif forme une image A’B”. A et À’ vérifient la relation de conjugaison de Newton : 
PA. FA - 

Le tirage / correspondant s'exprime par : 


US LÉ 
FA FO+OA D-f 


Avec D, <D <, on 2: 


min — 


2 
O<F<E,,= + 
Din = 
L'application numérique donne £,.. = 1,67 mm. 


2.a. 
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Un objet à l'infini forme une image ponctuelle sur la pellicule mais la structure granulaire 
du film en fait une tache de diamètre 4. Tout objet dont l’« image » sur la pellicule est une 
tache de diamètre 2r < 4 donnera une « image » aussi nette que celle d’un objet à l'infini. 
Sur la figure ci-dessus, l'angle & permet d’exprimer 7 en fonction de R et de la distance 


AO de l’objet à l'objectif : 


tanœ = Es >” 
AO ff 
On a donc 
, R 
Tr = — 
AO 


On cherche r tel que 2r< 4 ; la distance de l’objet à la pellicule doit être telle que : 


A0>2/R 
[4 À 


» 


b. Avec R - À , on a pour 7 = 16, AO > AO, et AO, = 4 m. 
n 


3. Pour que les taches « images » de A et B soient distinctes sur la pellicule, il faut que 
les deux taches se situent sur des grains différents. Si Ac et Bc désignent les centres des 
taches A; À, pour À et B; B, pour B (voir figures ci-dessous), on a : 


AB.>a 
Sur la figure à. ci-dessous, on a : 
pb. 
A 


La condition AB, 2 a se traduit par une condition sur AB : 


€ 


tan$. = 


AB>%AO 
f 


a. Construction de la tache B’B”,, image de B sur la pellicule. 
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b. Construction de la tache AA, image de À sur la pellicule. 


4. Pour diminuer la limite de résolution, il faut diminuer OA, à condition que l’image soit 


réelle. Cette condition est vérifiée si AO > f? 
er — 
AB > f AO > a 
À 


La limite de résolution est donc au minimum égale au grain de la pellicule. 


L'objectif d'un appareil photo 


existe des similitudes de fonctionnement entre certains systèmes optiques. Ainsi, on 
Il existe d litudes de fonct tent t yst ptiques. À 
peut établir une analogie entre l’œil et l'appareil photographique. 


1. À partir de la première colonne du tableau, trouver les termes adaptés pour chaque instru- 
ment optique. 


Caractéristique optique Œil Appareil photo 


Optique utilisée 


Système d'ouverture 


Partie sensible 


L'objectif d'un appareil photo est constitué de l'association de lentilles dont l'ensemble peut 
former : 


- une focale courte inférieure à 50 mm ; 
- une focale f = 50 mm proche de la focale de l'œil humain ; 
- une focale supérieure à 50 mm, c'est le cas des téléobjectifs (f = 135mm). 


À partir de ces trois types d'objectifs, il est possible de mesurer le champ angulaire (appelé 
aussi champ de netteté ) 6 tel que tan0 = L/2f', où L représente la diagonale du format rec- 
tangulaire de la pellicule et f la focale de l'objectif. 


2. Calculer les champs de netteté pour un objectif f; = 35 mm, f, = 50 mm, f;, = 135 mm 
sachant que la pellicule a un format 24 X 36 mm. 


3. Que peut-on conclure ? 
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Le nombre d'ouverture N.O correspond au rapport entre la focale de l'objectif et son diamètre 
d'ouverture D : N.O =f'/D. Par exemple, pour un objectif f = 35 mm, on obtient le tableau 
suivant : 


N.O 2 2.4 4 5.6 8 11 16 22 
D (mm) | 17,5 14,6 8,7 6,2 4,4 3,2 2,2 1,6 


4. De quel type de série s'agit-il ? Trouver sa raison. 

5. Avec quel N.O vaut-il mieux faire des photos et pour quelles raisons ? 

Il existe deux types de cellules installés dans les boîtiers d'appareils photo qui fonctionnent, 
soit en donnant la priorité à la durée d'exposition, soit en donnant la priorité au diaphragme. 
Ces cellules calculent la grandeur T / (N.OŸ où T est le temps d'exposition du film au cours 
de la prise. 


6. Sachant que la progression géométrique des N.O a une raison de 2°” et que les temps de 
pose correspondent à une progression de raison 2, compléter le tableau suivant : 


T (s) 10% 


La norme ISO en vigueur aujourd'hui pour la sensibilité des films remplace l'ancienne norme 
ASA. 


ISO 12 1600 


7. Cette norme correspond à une progression géométrique de raison 2. Compléter le tableau 
ci-dessus. 


8. Il existe des films dits « rapides » et des films dits « lents ». Ces caractéristiques dépendent 
de la taille des grains d'émulsion (microcristaux). Sachant qu'un grain a une taille qui varie de 
100 pim à 5 lim, relier ces valeurs à la norme ISO et à la rapidité du film. 


Solution 

JL: 
Caractéristique optique ŒŒil Appareil photo 
Optique utilisée Cristallin Objectif 
Système d'ouverture Iris Diaphragme 
Partie sensible Rétine Pellicule 
Réglage possible Accomodation Mise au point 


2. Pour un objectif f; = 35 mm, 26 = 63”; pour un objectif f; = 50 mm, 26 = 46’; pour un 
objectif f;= 135 mm, 26 = 18. 


3. Plus la distance focale de l’objectif est courte plus le champ de netteté à tendance à 
- 
s'ouvrir. 


4. Il s’agit d’une série géométrique de raison 2: 
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5. Pour obtenir des photos de qualité, il vaut mieux utiliser un N.O de grande valeur, on 
évitera ainsi les aberrations géométriques même si le temps de pose augmente ! 


6. 


N.O? 7.8 16 31 64 121 256 484 


T (s) 10% 2.10% 4.10% 8.10? 1/60 1/30 1/15 


Pour un flux de lumière donné, le temps de pose est plus court pour un petit N.O c’est- 
à-dire pour un grand diamètre d'ouverture. Dans ce cas, la profondeur de champ est fai- 
ble. 

Si on augmente le NV.O on diminue le diamètre d'ouverture mais on augmente le temps 
de pose et on gagne de la profondeur de champ. Mais attention à la photo floue pour les 
sujets en mouvements ! 


7. 


ISO 12 25 50 100 200 400 800 1600 


8. Un film dit « rapide » n’a pas besoin de beaucoup de lumière en revanche les grains 
d'émulsion sont de grosse taille (> 50 pim ). Ces films sont souvent en noir et blanc. On 
considère alors qu’un film est rapide pour une sensibilité supérieure à 400. Un film 
« lent » aura besoin de plus de lumière pour être impressionné. Cela correspond, dans la 
norme ISO utilisée, à une sensibilité inférieure à 400 et une taille du grain inférieure à 
20 pm. 

En conclusion, on peut utiliser trois types d'objectifs, le grand angle, l'objectif de 50 mm 
et le téléobjectif. Les variables dépendant les unes des autres sont le nombre d'ouverture, 
le temps de pose et la profondeur de champ. La profondeur de champ augmente lorsque 
le N.O augmente ! 


Zoom photographique 


Un zoom photographique peut être modélisé par l'association de trois lentilles alignées 
sur un axe optique xx. On note L, la première lentille, convergente de distance focale 
fi = 20 cm et de centre optique O;, L, la seconde lentille, divergente de distance focale 
= - 4 cm et de centre optique O, et L, la troisième lentille, convergente de distance 
focale f;= f; et de centre optique O.. L, et L; sont fixes et distantes de e = 15 cm. On 
note x la distance réglable O,O, (0<x< e). 
Un objet AB, À étant sur l’axe optique, donne, à travers le système formé des trois len- 
tilles, une image A’B’. Cette image sera un objet pour l'appareil muni du zoom (autre- 
ment dit, A’B’ doit être une image virtuelle pour être un objet réel pour l’appareil). 
1. Déterminer la position de l'image A'B' d'un objet AB situé à l'infini. On donnera la valeur 
de O,A, notée y, en fonction de x. 


8. AUTRES INSTRUMENTS OPTIQUES 191 


2. Montrer que y passe par un extremum quand x varie entre ses bornes ; on fera les calculs 
avec les valeurs numériques de f;', f; ete. 


3. Que peut-on dire de la position de l'image au voisinage de l'extremum ? Quel est l'intérêt 
de ce dispositif ? 


Solution 


CONSEIL : l'exercice ne semble pas compliqué à première vue : il s'agit de déterminer la position d'une ima- 
ge à travers trois lentilles. La complication vient du fait que l'une des trois lentilles (celle du milieu) à une 
position variable entre les deux autres. On ne peut donc pas faire d'application numérique intermédiaire. La 
difficulté est donc mathématique. 


1. 


Le schéma synoptique donnant l’image A’ d’un objet A s'écrit : 


A Li À; L A L 


Â 


Un objet A à l'infini forme son image à travers L; au point focal image de L, : À, = F'. 
Déterminons l’image À, de F° à travers L,, puis l’image définitive A’ à travers la lentille 
L;. La relation de conjugaison de Descartes pour les points conjugués (F°, A;) pour L, 
et (A, À;) pour L; permet d'écrire : 


Il vient donc : 


2412 OF ni (0,0, +O.F°.) +f2 Fe An 


et 


(ee DE), 
OA O:A,f (0,0; + O.A;) 1 > firfix | 
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on Leo ef x) + Via) 
DE (ee+ PNR + fx) + (ff 


Finalement, on obtient : 
, La (f'+e)x + (F4 PR 
XL —ex— (A +f)( —e) ff 
2. L'application numérique donne, avec #7 = 20 cm, f} = - 4cmete=15 cm: 


x —35x + 320 
x-15x 


y passe par un extremum si y s’annule en changeant de signe : 


f 


y =20 


> _ 20-35) (x —15x)-(2x—15)(x" —35x + 320) 
(x°—15x) 


> _ 20 20(x°— 32x + 240) 
: (x —15x) 


y = 0 si x annule P(x) = x°— 32x + 240, c'est-à-dire, avec A(P) = 64, pour x+ 64 = 20 cm 
2 


ou 12 cm. La solution x = 20 cm n’est pas acceptable car on doit avoir 0 < x 15 cm; on 
retient donc la solution x = 12 cm. 

On a alors y (12 cm) = - 24,4 cm; il suffit de faire une application numérique pour 
x = 10 cm (par exemple) pour se convaincre que x = 12 cm correspond à un maximum de 


y (x) : y (10 cm) = — 28 cm < y (12 cm). 


(ù) r t 
-44 

- 40 

- 60 

- 80 

y (cm) - 100 
- 120 

-140 

- 160 

- 180 

- 200 


x (cm) 


3. La position de l’image est repérée par y. Par définition d’un extremum, la valeur de y, 
donc la position de l’image, varie peu au voisinage de l’extremum. Lorsqu'on règle la len- 
tille L, intermédiaire autour de x = 12 cm, la mise au point reste raisonnable. 
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Étude simplifiée d'un objectif photographique bifocal 


On étudie, de manière simplifiée, le principe d’un objectif photographique présentant 
deux distances focales images possibles. 


L'objectif photographique est un système optique comprenant, sur un même axe optique 
principal, trois lentilles minces L,;, L, et L;, de centres optiques respectifs O,, O,, O,. L: 
et L; sont des lentilles identiques, divergentes, de distance focale f”, =f", = f”=— 60 mm 
et L, est une lentille convergente de distance focale f; = 35 mm. Dans la première posi- 


tion (position 1), les lentilles L; et L, sont accolées (0,0, = 0). 


1. Déterminer, en fonction de f' et de f’,, la position, par rapport à O,, du foyer image F';, de 
la lentille mince équivalente à l'ensemble des deux lentilles L, et L,. 


2. En déduire la distance e = O,0, entre les lentilles L, et L, pour qu'un objet à l'infini forme 
à travers le système une image à l'infini. Le système est dit afocal. 


3. Déterminer, en fonction de f' etf!,, le grandissement, défini comme le rapport y, = D'/D du 
diamètre D' du faisceau émergent sur le diamètre D du faisceau incident parallèle à l'axe op- 
tique principal correspondant. 


4. Montrer que si l'on accole la lentille L, à la lentille L;, (L, et L, restant fixes), on obtient aussi 
un système afocal (position 2). Déterminer, dans ce cas, le rapport y, entre des diamètres du 
faisceau de sortie et du faisceau d'entrée. 


5. Le système optique est dans la position 1. Construire la marche d'un faisceau lumineux à 
travers le système, le faisceau incident étant parallèle, incliné d'un angle © par rapport à l'axe 
optique. On notera ©! l'angle du faisceau émergent par rapport à l'axe optique principal. 


6. En déduire, en fonction de f' et de f’,, la valeur du rapport G, = &'/0 des angles de sortie et 
d'entrée du faisceau (G, est le grossissement du système afocal). Quelle est la relation entre 
G,et "y: ? 


7. En déduire la valeur, en fonction de f", et de f’,, du grossissement G, du système dans la 
position 2. 


On dispose, derrière L;, une lentille mince convergente L, de distance focale 
fa = 50 mm. 
8. Où doit-on placer le film photographique pour obtenir une image nette d'un objet à 


l'infini ? La distance entre L, et L, a-t-elle de l'importance ? 


9. Où doit-on placer la lentille L, pour que l'encombrement du système lentilles-film soit le 
plus faible possible ? Quelle est alors la distance entre Let le film photographique ? 


10. Quelle est la dimension de l'image A'B' sur le film d'un objet AB à l'infini, caractérisé par 
son diamètre apparent ©, lorsque: 

- L, est accolée à L., 

- L, est accolée à L.. 

Calculer la taille de l'image A'B', pour les positions 1 et 2 avec & = 5°. 

On appelle distance focale f, de l'objectif, composé des lentilles L;, L,, L;, et L,, la longueur 
égale au rapport de la taille de l'image A'B' et de l'angle © : f! = A'B'/0. 


11. Déterminer les valeurs numériques de cette distance focale dans les positions 1 et 2 
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Solution 


CONSEIL : cet exercice est long mais il ne pose pas de difficulté majeure. On se ramène à l'étude de deux 
lentilles, la lentille L, étant toujours accolée soit à L, soit à L;. Laissez-vous guider par l'énoncé. 


1. Dans la position 1, les lentilles L, et L, sont accolées (O, = O,). La distance focale des 
deux lentilles accolées est égale à : 


LE 
Fitf 


A.N. f', = 84 mm. La lentille équivalente est convergente. 


OF; = fa = 


F”, est le point focal image de la lentille équivalente à (L;, L;) accolées ; il est l’image 
d’un objet à l'infini. 

2. Pour que le système (L:, L, L;) soit afocal, il faut que l’image de l’objet réel À à l'infini 
forme son image à travers le système à l'infini. 

Par définition, le point focal objet F, de la dernière lentille L, forme son image à travers 
L; à linfini ; il faut donc que l’image intermédiaire F°, de À à travers (L;, L;) soit con- 
fondue avec F;. La distance e entre les centres optiques vérifie alors la relation (avec 


f3= f) : 


FR 


f°+2f> 
e = O,0, = OS + F5 O f = f7 
Fith 


A.N. e = 24 mm. 


Objet à l'infini D’ Image à l'infini 


2 
"D 
- Dans le triangle F°,,0,0° : 
= tanœ = 0,0: . 
à O; 2f2 
- Dans le triangle F,0,0; : 
0,0, D -A 
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BR 


AN. y: = 0,7. 


4. Si on déplace la lentille L, jusqu’à la lentille L;, nous obtenons un système similaire à 
celui obtenu dans la position 1 à condition que le sens de propagation de la lumière soit 


inversé. Aussi, en vertu du principe du retour inverse de la lumière, le système dans la po- 
sition 2 sera également afocal. 


Image à l'infini 


Objet à l'infini 


Dans la position 2, le faisceau parallèle à l'axe optique pénétrant dans la lentille L; est 
élargi. Par construction, le grandissement 7, est l'inverse du grandissement y : 


_£ 


Ÿ2 


CF+f 


AN." = 1,4. 
5. 


6. Dans l’approximation de Gauss, on obtient d’après la figure ci-dessus : 


- dans le triangle F,O,0”, : 


O0 _ O:0: 
= tant = ES 
F,0; L 
- dans le triangle F°,0,0, : 
; ,_ 0:07; _ O0; 
Œ = tan x = = ; 
F°, O, PE 
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avec, par construction, O,0”, = O,0’, et f; = f}, il vient : 
P 


ei fn 12 


oœ fi FR 


AN. G;=1,4. 
Soit 
i) 
G= ARC 
7. De façon similaire, on a : 
G; = 1 r Va Pis 


P 

AN. G;= 0,7. 

8. Supposons que le système soit dans la position 1 (un raisonnement identique pourra 
être fait si on choisit le système dans la position 2). Le faisceau émerge parallèle avec une 
incidence en entrant dans la lentille L,. Le faisceau émergent converge en un point B’ 
du plan focal image de L, (noté PF, sur la figure ci dessous), intersection de ce plan avec 
le rayon passant par O,, et ce, quelle que soit la valeur de l’angle d'incidence w& (et donc 


de celle de ©). 


Le L. + PF, 


B à l'infini 


9. Pour réduire l'encombrement de l’appareil, il convient de placer la lentille L, accolée à 
la lentille L;. La distance ZL entre le plan de la lentille L; et le film photographique est 
alors égal à L = e+f;= 74 mm. 

ne 
10. Sur la figure de la question 8, l'angle (F;/O,B) est égal, par construction, à &. Dans 
le triangle F/O,B, on a : 


soit 


A.N. B'A’= 6,12 mm. 
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Dans la position 2, on a, de même : 


B'A - Gfoz-CTRË à 
fr 
A.N. B'A’- 5,12 mm 


11. Dans la position 1, 


A.N.f = 70 mm. 


Dans la position 2, : 


AN.f" = 35,7 mm. 


Microphotographie 


Dans un appareil de microphotographie, on remplace le système classique objectif-ocu- 
laire par un système objectif-lentille, dite de « projection ». L'image intermédiaire A;B, 
de l’objet étudié à travers l'objectif (assimilé à une lentille) est située en amont du plan 
focal objet de cette seconde lentille. L'image A’B’ de AB est alors une image réelle, droi- 
te et agrandie. Considérons un tel appareil caractérisé par un objectif de distance focale 
f1=5 mm, une lentille de projection de distance focale f, = 22,5 mm ; la distance Zen- 
tre les centres optiques des deux lentilles étant égal à 18 cm; la plaque sur laquelle se 
forme l’image est en arrière de la lentille de projection à L = 36 cm de cette dernière. 

1. Calculer la distance x de l'objet à l'objectif. 

2. Déterminer les grandissements y,, y} et L de l'objectif, de la lentille de projection et de l'ap- 
pareil. 

3. En déduire la longueur de l'image finale d'un objet de 10 microns. 


Solution 
CONSEIL : pas de difficulté à signaler pour cet exercice. 


Objectif Lentille de projection 
B’ 
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fi = Smm 

fi = 22,5 mm 
O,O, = d = 180 mm 
O,0, = L = 360 mm 


1. Pour que l’image se forme sur l'écran de projection, il faut que A”, image finale de l’ob- 
jet À, soit confondu avec O; : À’ = O,. Le schéma synoptique s’écrit : 


je À 


On cherche la distance de l’objet A à lobjectif : x = AO. Utilisons la relation de conju- 
gaison de Descartes pour les points conjugués A, et O; (à travers l’oculaire) ; on a : 


A.N. OA, = 24 mm. 
La position de À est obtenue en utilisant la loi de conjugaison de Descartes pour les 
points conjugués À et A, (à travers l’objectif) : 


et : 


Il vient : 
: (d(f3 -L) + Lf:}f 
| (d-fXf -L)+Lf, 


x = —-O,A 


AN. x=5,165 mm. 
2. Le grandissement y, de l'objectif est défini par : 
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“CAES 
Be en) 
AN. y = -30,2. 


De même, le grandissement y, de l’oculaire est défini par : 


AN: Y=15, 


On a donc : 

(f-dXf, -L)-Lf, 

r = Res 
TT PE 


A.N. Tr = 453. 


3. Avec L = AB 
AB 


,on a A’B’= |T| AB. Pour AB = 10 um, A’B’ = 4,53 mm. 


Étude simplifiée d'un objectif de photocopieur 


Le procédé de reprographie s'appuie sur la formation de l’image du document à travers 
l'objectif de reproduction sur une plaque photosensible. La reproduction d’un document 
de format À, peut se faire au même tirage (A, —A.), en tirage A, —A, (la surface du 
document est doublée), ou encore en tirage À, — A, (la surface est divisée par deux). Ces 
différents tirages sont obtenus en modifiant la position relative des lentilles à l’intérieur 
de l’objectif. 

La distance entre le document et le récepteur photosensible est D = 40 cm ; une premiè- 
re lentille L, de distance focale f} = — 9 cm est placée à /=18 cm du récepteur. 


1. La lentille L, peut-elle donner une image du document sur le récepteur ? 


On place une lentille L devant L, à 7’= 4 = 18 cm du document. 


2. Calculer la distance focale f de la lentille L’ pour que l'image du document se forme sur le 
récepteur. 

3. Calculer le grandissement y, de l'association des deux lentilles. Quel type de tirage permet- 
tra cet objectif ? 


En fait, la lentille L’ est constituée de deux lentilles accolées L, et L;, L, étant identique 
hE. 
4. Calculer la distance focale f’, de la lentille L.. 


5. On déplace la lentille L,, afin de l'accoler à L;. Montrer que l'image du document se forme 
encore sur le récepteur et calculer le grandissement y, correspondant à l'association de ces 
trois lentilles. En déduire le type de tirage obtenu. 
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Solution 

CONSEIL : cet exercice sur un photocopieur peut impressionner, mais il reste accessible. Suivant les ques- 
tions, le système étudié comporte une, deux ou trois lentilles. Mais dans ce dernier cas, comme dans l'exer- 
cice 7, deux des lentilles sont accolées et on peut introduire une lentille équivalente pour se ramener à un 
problème à deux lentilles. L'objectif est de montrer que lorsque que la position de la lentille du milieu varie, 
on passe d'un tirage A4 — A3 à un tirage A4 — A5. Après cet exercice, vous ne photocopierez plus jamais 
comme avant ! 


1. L'objet est réel, la lentille divergente L; ne peut pas donner une image réelle directe- 
ment observable sur le récepteur. 

2. Soit AB, l’image intermédiaire de AB à travers L’ et A’B’ l’image définitive à travers 
(Lil) : 


L ; 
À 


À 


d=180mm 


Document Récepteur 


D = 384mm 
La relation de conjugaison de Descartes pour les points (A, A;) conjugués à travers L’ et 


(A:, À?) pour L, s'écrit: 


dd dd 0 à 
O'A OA f OA OA f 
soit : 
— Of OA: 
O’A, OA +f° et OA, fr OA 


L'objet A est sur le document, O’A = — 7’, et on veut que l’image définitive A’ se forme 


sur le récepteur, soit O,A’= 4, il vient donc : 


af. dF. 
O’A, = —— 4 
d'— > et O f° E d 


mn 


Avec : 


O’A, = OO, +O,A,-=(D-d-d)+O;A, 
Il vient donc : 


df df, 
IF = (D=4-d)+ LF 


d-f fi-d 


Finalement, f” est égale à : 
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,_ d'i(D-d'\(f}-d)+d°] 

on D(f° - d)+d° 

AN. f"= 57,3 mm. 

3. Le grandissement y, peut être calculé à partir des deux grandissements successifs dus à 


L’et L, : 


ne A’B’ _ A’B’AB, 
" AB AB, AB 
avec : 
AB’ O,A Ge … d) AB, O’A, fe 
Co is ’ et RD ? » 
AB, OA jf AB O’A (f-d) 
il vient : 


AN. y= -1,4 =-,/2. 


On a donc y; = 2 : si l’objet, de taille Z;, est grandi d’un facteur V2 (L= 2 Lo), la sur- 
face du document (surface $,= Z, X Z,) est multipliée par 2 (S = Z x L =2 $;). Le tirage 
est donc À, —A.. 

4. L’ est formée de l’ensemble (L;, L;) accolées. En utilisant les relations de vergences re- 
latives aux lentilles accolées, et avec f; = f}, on a: 


soit 


AN. f"= 35 mm. 

5. Lorsque la lentille L, glisse pour s’accoler à L:, le système optique devient un système 
similaire au système précédent, à condition que la lumière se propage en sens inverse. En 
vertu du principe du retour inverse, les relations de conjugaison sont toujours vérifiées, 
l’image se fera toujours sur le récepteur. En revanche, au lieu d’être agrandie d’un 
facteur 2, elle sera réduite d’un facteur 2 dans la nouvelle configuration puisque : 


Le tirage obtenu est À, —A.. 
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Dispositif optique de mesure de l'amétropie d'un œil 


L'objet de cet exercice est l'étude d’un instrument optique destiné à mesurer le défaut 
dioptrique de l’œil d’un patient. Médecin et patient se placent de part et d’autre de l’ins- 
trument formé successivement : 

- d’une lentille convergente L; de distance focale f} et centrée en O,, 

- d’une lame de verre transparente R (réticule) centrée en ©”, dont on négligera l’épais- 
seur et portant une graduation gravée sur une face, 

- d’un miroir semi-réfléchissant M incliné à 45° et centré en O, 

- d’une lentille mince convergente L, de distance focale f} et centrée en O,. 


Une source ponctuelle S est placée sur la perpendiculaire à l’axe optique passant par O 
et telle que SO = O’O. Une platine mobile porte l’ensemble L;, R, M et S et sur cette 
platine, les éléments R, M’ et S sont fixes ; on peut déplacer L, sur la platine le long de 
l'axe optique. 

L'ensemble fonctionne de la manière suivante : les rayons lumineux issus de S sont par- 
tiellement réfléchis sur M puis traversent L,. Lorsque le réglage est correct, les rayons 
émergeants de L, rencontre l'œil du patient et forme une image lumineuse sur sa rétine. 
Cette image sert alors d'objet pour L, qui donne, à travers M et L;, une image que le 
médecin voit nettement. 

Dans un réglage préliminaire (figure ci-dessus), le médecin règle « à son œil » la posi- 
tion de la lentille L, sur la platine de façon à obtenir une image nette du réticule R. Il 
remplace ensuite l'œil du patient par un miroir M et règle la platine de façon à obtenir 
une image nette de S à travers l’ensemble (M, L;, M, L;, L;). Un dispositif permet de 
positionner le zéro d’une graduation (axe Pz) parallèle à l'axe optique pour cette position 
de la platine. 


1. Exprimer la distance O'O, et montrer que les portions de rayons issus de S et se propageant 
entre L, et le miroir sont parallèles à l'axe optique. 


2. Faire un dessin du montage et tracer le trajet d'un rayon issu de S et parvenant à l'œil du 
médecin. 
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L’œil du patient est alors mis au repos (gouttes d’atropine) derrière la lentille L,. Le mé- 
decin déplace alors la platine, sans modifier les positions relatives des éléments L, (préa- 
lablement réglé), R, Mets , jusqu’à obtenir une image nette de S”, image de S sur la 
rétine du patient. Il repère alors la position z de la platine. 

3. Calculer la nouvelle distance O'O, en fonction de f;' et z. 

4. Quel est, à travers l'œil, le point conjugué de son punctum remotum ? 


La figure ci-dessous montre un schéma de principe du réglage, où Pr est le punctum 
remontum du médecin et P,p le ponctum remotum du patient. 


5. Prolonger les deux rayons issus de S et qui vont former une image S"' sur la rétine du pa- 
tient. Tracer, en retour, le trajet d'un rayon issu de S'’ et qui arrive, après avoir traversé (L,, L.) 
à l'œil du médecin. 

6. Établir l'expression de la vergence C des verres correcteurs que doit porter le patient pour 
avoir une vision normale de loin en fonction de la distance OP... En déduire la relation, uti- 
lisée par le médecin, donnant C en fonction de z et de f,'. 


Solution 

CONSEIL : ne nous mentons pas, cet exercice est difficile ! Mais il apporte la satisfaction de comprendre 
enfin les manipulations de l'ophtalmologiste derrière son instrument. L'introduction de la solution analyse 
la progression du problème et sa lecture peut vous guider. 

Le réglage préliminaire est effectué de façon à ce que le réticule (et donc le point O”) for- 
me une image nette pour l'œil du médecin, c’est-à-dire à travers l'ensemble (L;, Lu). Ce 
réglage étant fait une fois pour toutes, nous retiendrons simplement que le médecin voit 
une image nette si l’objet correspondant avant (L;, Lu) est en O”. Lorsqu'il positionne le 
miroir M, toujours lors du réglage préliminaire, le médecin veut obtenir de S une image 
nette à travers (M, L,, M, L;, L:, Lu). D’après ce que nous venons de dire, il faut donc 
que S forme à travers (M, L,, M, L,;) une image en O’. On pourra montrer que l’image 
de S par M est en O”. On veut donc que O” forme son image à travers (L,, M, L,). On 
reconnaît là le réglage de l’autocollimation. Les questions 3 et 4 sont simples. Si on a ré- 
solu correctement la question 1, on sait que O’ est dans le réglage préliminaire à la dis- 
tance f, de O,. Si la platine (et donc O”) se translate de z, O, étant fixe, la nouvelle 
distance O’O, est égale àf”, — z. Pour la question 4, on sait qu’un œil au repos forme l’ima- 
ge de son punctum remotum sur sa rétine. 
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La clé du fonctionnement de l’appareil se trouve dans les questions 5 et 6. On se demande 
. . . PP À . . . 

quel trajet suivent les rayons issus de S lorsque le réglage a été réalisé avec l’œil du patient 

de façon à ce que le médecin voit une image nette S” de S sur la rétine du patient. Il faut 
ç q 8 P | 

pour cela que S forme en S” une image nette à travers l’ensemble (M, L;, œil du patient). 

D'après ce que nous savons, il faut donc que l’image de O par L, se forme en Pp : l'œil 

formera alors de P}p une image nette S” sur sa rétine. O’ et P;r sont donc des points con- 

8 RP P 
jugués par L, et on peut en déduire la distance O’O.. 
L’œil est une lentille de centre O, (l'œil est accolé à L.). Sans correction, il forme de Pr 
) 

une image nette en S” sur sa rétine. Il sera corrigé par une lentille L de vergence C telle 

qu'un objet à l'infini forme à travers L une image en Par. La relation de conjugaison de 

Descartes permet d’exprimer C en fonction de OP. Cette relation, associée à la précé- 

P P , P 
dente, conduit à C en fonction de 7. 


1. La lentille L; est réglée de façon à ce que le médecin voit le réticule nettement à travers 
L;. Sans avoir besoin d’information sur l'œil L;, du médecin, on sait que O’ forme son 
image à travers l’ensemble (L;, Lu) sur sa rétine R;, ; a donc: 

O’ Li+Lu Ru 
L'image finale de S ne peut être vue nettement par le médecin que si son image intermé- 
diaire avant L, et L;, coïncide avec le point O”. Par ailleurs, l’image de S à travers le miroir 
coïncide avec O” puisque M’ est incline de 45° et SO = O’O. On doit donc avoir : 


M IE M ki. 


(S ‘D: St, SM (@ 


On retrouve le réglage effectué pour la mesure d’autocollimation : le schéma synoptique 
ci-dessus n’est possible que si O’ est dans le plan focal objet de L, : O’=F.. 


2. Pour le dessin, remarquons que les rayons « aller » issus de O’ émergent de L, parallèles 
à l'axe optique (avec O’ = F,) ; ils sont alors réfléchis par le miroir toujours parallèlement 
à l’axe optique. Le sens de propagation de la lumière étant inversé, F, joue le rôle de point 
focal image pour ces rayons lorsqu'ils traversent à nouveau L, : ils convergent donc sur le 
réticule en O”. De là, on sait que le réglage de L; permet au médecin de voir nettement 
l’image finale, mais on n’a pas l'information nécessaire pour tracer le trajet des rayons (on 
représente en pointillé un trajet possible convergeant sur la rétine de l’œil du médecin). 
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3. Dans le nouveau réglage, seule la position de la platine a changé. Si z > O, la platine 
s’est rapprochée de la lentille L, ; elle s’en est éloigné si z < 0. La distance initiale O’O, 
étant égale à f; d’après la question précédente, on a donc dans le nouveau réglage : 
O'O,=f —-zavecz<f, 
4. Par définition, le point conjugué du Punctum Remotum pour l'œil au repos est un point 
sur la rétine. 
5. Le rayon @ vertical (simple flêche) issu de S est réfléchi par le miroir parallèlement à 
l'axe optique : il ne sera plus dévié puisqu'il passera par le centre optique des lentilles L, 
puis L:. Le rayon © est réfléchi par le miroir ; il rencontre ensuite L, et converge vers 
l’image de O’ à travers L,, soit Pr. L’œil du patient forme de ces rayons une image S” sur 
sa rétine. Le rayon ® (quelconque) issu de S” forme, à travers l’œil du patient et la lentille 
L,, une image intermédiaire en O” : le réglage préliminaire assure que O’ est vu nettement 
par le médecin. 


6. D’après la question précédente, O’ forme son image à travers L, en Prp. On a donc : 


1 1 1 


OPy» O0 


Si l'œil est normal, le médecin n’aura pas à déplacer la platine. On aura en effet 
OP» = c, soit O’O, = f}. 

L’œil est une lentille de centre O, (l'œil est accolé à L,). Non corrigé, il forme d’un objet 
au PAp une image sur sa rétine. Pour le corriger, on doit lui accoler une lentille L de ver- 
gence C telle qu’un objet à l'infini forme à travers L une image en Pxp. On a donc pour la 
lentille de correction : 


1 
= 0 
OP: Dos 
On en déduit finalement : 
1 1 
C- = 
O,0° 


avec O’O, = fx, il vient : 
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z 

Pr —2) 
On pourra vérifier par un dessin que z >0 correspond à un œil hypermétrope : son Pr 
est situé derrière lui et il faut lui accoler une lentille convergente (C > 0) pour le corriger. 


De même, z< 0 correspond à un œil myope : son P;> est devant lui à distance finie et il 
faut lui accoler une lentille divergente (C'< 0) pour le corriger. La figure ci-dessous donne 


C 


y= Cfien fonction de x = Es 


ñ 


ES 
[æ] 


= cf 


RON ©  R Ur OO  “J 00 0 
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